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PRÉFACE. 


Les  matériaux  qui  ont  servi  à  la  composition  de  ce 
„Guide  Médical'',  —  travail  dont  j'ai  été  chargé  par  le  Co- 
mité Exécutif  du  Xll-e  Congrès  International  de  Médecine, 
m'ont  été  fournis: 

10  par  l'Administration  Médicale  de  Moscou. 

2"  par  l'Administration  du  Service  de  Santé  militaire  de 
l'Arrondissement. 

3"  par  la  Section  sanitaire  de  la  Municipalité  de  Moscou. 

4"  par  les  établissements  décrits  dans  ce  volume. 

Après  les  renseignements  généraux,  j'ai  placé  en  pre- 
mière ligne  des  données  sur  les  institutions  médicales  sa^ 
vantes  et  les  établissements  servant  à  l'enseignement  de  la 
médecine.  Pour  le  classement  des  Instituts  et  des  Cliniques 
de  l'Université  Impériale  de  Moscou,  j'ai  suivi  l'ordre 
adopté  pour  les  sections  du  Congrès. 

Plus  loin  viennent  les  institutions  administratives  et 
sanitaires. 

La  quatrième  partie  comprend  les  établissements  hospi- 
taliers, disposés  dans  l'ordre  suivant:  en  premier  lieu  —  les 
hôpitaux  et  les  dispensaires  admettant  des  malades  de  toute 
sorte,  puis  ceux  qui  sont  affectés  à  des  maladies  spéciales. 
Pour  ces  derniers  j'ai  également  suivi  le  classement  adopté 
pour  les  sections  du  Congrès.  En  outre,  dans  chacun  de 
ces  groupes, — général  et  spécial, — je  m'en  suis  tenu  à 
l'ordre  alphabétique. 

Enfin,  je  donne  des  renseignements  sur  les  sociétés 
savantes,  les  éditions  médicales,  etc. 

En  terminant,  j'adresse  mes  sincères  remerciements  au 
docteur  G.  I.  Wolyntsew,  aide-prosecteur  attaché  à  la  chaire 
de  chirurgie  opératoire  et  d'anatomie  topographique,  dont 
l'aide  m'a  été  d'un  grand  secours  dans  la  composition  de 
ce  „ Guide  médical". 

P.  D. 

 *  
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PREMIÈRE  PARTIE. 


Renseignements  généraux. 


Avec  une  population  de  988.610  âmes,  dont  427.670  hom- 
mes et  560.940  femmes,  Moscou  possède  1084  médecins, 
sur  lesquels  ou  compte  107  médecins  militaires  et  14  fem- 
mes-médecins. 

Les  renseignements  ci-après,  concernant  les  naissances, 
les  décès,  les  maladies  zymotiques  et  les  maladies  en  géné- 
ral pendant  l'année  1896,  permettront  de  juger  des  condi- 
tions sanitaires  générales  de  la  ville. 


NAISSANCES  *): 


Sexe  masculin 
„  féminin 


15.892 
15.019 


Total 


30.911 


Ce  chiffre  se  décompose  ainsi: 

Naissances  légitimes  

„        illégitimes  (dans  la  ville). 


21.723 
8.649 


(à  la  Maison 
des  Enfants- 
trouvés)  .  .  . 


539 


Nombre  de  naissances  pourlOO  habitants 
„  1000  „ 


3,1 
31- 


")  Les  renseignements  sur  les  naissances  et  la  mortalité  ont  été  emprun- 
tés au  „Rulletin  récapitulatif  de  la  vUle  de  Moscou,  publié  par  le  bureau 
de  statistique  municipale".  Année  1896. 
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DÉCÈS: 


10  D^o^f}^^  H'fi nrpQ  1  p 

sexe: 

Moyenne 
de  5  ans: 
1891-1895. 

Nombre  de 
décès 
en  189e. 

Nombre  de 
décès  pour 
1000. 

Nombre  de 
décès  pour 
100  hab. 

Sexe  masculin.  .  . 

14.932 

15.985 

546.9 

Sexe  féminin  .  .  . 

12.169 

13.243 

453.1 

Total  des  décès.  . 

uhuire  gênerai  de  la  mor 

Si  l'on  déduit  du  chiffre 
enfants  décédês  à  la  Maisc 
0  à  1  an  (3.927),  la  propc 
habitants  —  2,5;  pour  1000 

27.101 

talité  po 
général 

Il   utib  lli 

jrtion  se 
habitan 

29.228 

ur  100  n 
1000 
des  dé 

ra  la  su 
ts  -  25. 

ahitants 

cès  "(29.i 
cuvés  tà 
i  vante:  p 

2.9 

2,95 
29,5. 

228)  les 
l'âtrp  de 
our  100 

domicile. 

vu 

1 

1  E 
[  o 

p 

<U  1 

■O  5  «i 
°  5  > 
.2  a  p 

Détenus 
1  de 
1  passage. 

ta 

"  00  " 

577 

Sexe  masculin.  .  . 

13.210 

2015 

183 

Sexe  féminin  .  .  . 

11.013 

1912 

48 

270 

Total  des  décès.  . 

24.223 

3927 

'  231 

l 

847 

1  

Proportion  pour  mille. 

828.8 

134.3 

1 

79 

1 

29.0 

CAUSES  DES  DECES: 
A.  Morts  violentes. 


Cause 
crimi- 
nelle. 

Cause 
volon- 
taire. 

Cause 
acciden- 
telle. 

Cause 
douteu- 
se 

Sexe  masculin .... 

7 

83 

205 

107 

Sexe  féminin  

6 

18 

120 

33 

Total  . .  . 

13 

101 

325 

140 

]\Iorts  viulentos  pour  milic.  .  . 

0,4 

3,5 

11,1 

4,8 

B.  Décès  dus  aux  principa'es  maladies  zymotiques. 


Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.  . 

Total  

Décès  p.  mille. 


1 

^% 

=  2 
•9  S 

Ty  prias 
bdominal. 

Fièvre 
écurrente. 

Typhus 
déerminé. 

Variole. 

d 

N 

10 
3 

a 

S 

ysenterie. 

liphtliérie. 

oarlaiine. 

fdrophobie. 

Syphilis. 

a 

O 

œ 

W 

19 

187 

65 

29 

14 

106 

I8i 

286 

254 

13 

58 

5 

77 

13 

23 

9 

82 

178 

276 

231 

2 

68 

24 

264 

78 

52 

23 

188 

359 

562 

485 

15 

126 

0,8 

9,0 

2,7 

1,8 

0,8 

6,4 

12,3 

19,2 

16,6 

0,5 

4,3 

c.  Décès  dus  aux  maladies  prédominantes. 


Phtisie 
pulmonaire. 

Maladies  de's 
organes  de  la 
respiration. 

Catarrhe  gastro- 
intestinal  des  en- 
fants de  0 — 5  ans. 

Sexe  niiisculin . 

2315 

2256 

2780 

Sexe  féminin  . . 

1172 

2025 

2537 

Total . . . 

3487 

4281 

5317 

Décès  pour  mille. 

119,3 

146,5 

181,9 

D.   D  é  C  ès  par  âge. 


Population 

Nombre  absolu 

Décès 

Age. 

en  1S«2. 

de  décès. 

pour  1011. 

0-Vo 

7,033 

9,388 

32,1 

5,440 

2,505 

8,6 

1—  5 

ans  

33,070 

3,640 

12,5 

5—10 

39,087 

593 

2.0 

10-15 

65,016 

244 

0,8 

15-20 

91,819 

585 

2,0 

20—30 

184,229 

1949 

6,7 

50—40 

135,132 

2271 

7,8 

40—50 

89,415 

2167 

7,4 

00—60 

59,620 

2068 

7,1 

36-70 

29,994 

2070 

7,1 

70—80 

9,285 

1330 

4,5 

80  ans 

et  au  delà, . . 

2,241 

384 

1,3 

3,228 

34 

0,1 

Total  

29228 

Y  compris  les  enfants 

trouvés.  0 — 1  an.  . 

3927 

13,4 

E.  Renseignements  sur  la  mortalité  des  enfants. 


Les  chiffres  de  ce  tableau  n'indiquent  que  le  nombre  d'en- 
fants restant  dans  la  population.  On  n'y  a  pas  fait  entrer 
ceux  qui  sont  remis  à  la  Maison  des  Enfants  -  trouvés,  car 
ils  ne  restent  à  Moscou  que  pendant  un  temps  très  court  et 
sont  envoyés  à  la  campagne  pour  y  être  élevés. 


Années  et  périodes. 

Nombre  d'en- 
fants de  0 
à  1  an  de- 

m  Pli  i*Q  T\T  An 
UtCUiaUli  Cil 

ville. 

Décès  de 
0  à  1  an. 

Nombre 
de  décès 

nop  Tnîllp 

Moyenne  de  1882—1886  . 

17.517 

6.007 

342,9 

■    „       „  1887-1891  . 

19.595 

6.207 

316,8 

1892  . 

21.521 

7.477 

347,4 

1893  . 

22.208 

6.743 

303,6 

1894  . 

22.922 

6.849 

298,8 

1895  . 

23.548 

7.574 

321,6 

En  1894,  la  Maison  des  Enfants  -  trouvés  a  reçu  5380 
enfants,  sur  lesquels  il  en  est  mort  3238  dans  la  période 
de  0  à  1  an,  soit  601,8  pour  mille. 
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Les  maladies  zyinotiqucs  s'expriment  pour  1896  par  les 
chiffres  suivants: 


Nombre  de  malades. 

IVi  a  1  a  d  1  e  S. 

Résidant 

Etrangers 

Moscou, 

Tille. 

Typhus  de  forme  indéterminée  . 

1305 

72 

1377 

„      cxanthématique  .... 

198 

31 

229 

„  alidominal  

1569 

129 

1698 

2586 

94 

2680 

Maladies  septiques  puerpérales. 

78 

4 

82 

3002 

109 

3111 

Roséole  

74 

5 

79 

Scarlatine  

2400 

89 

2-J89 

65 

8 

73 

82 

9 

91 

Varicelle   . 

981 

19 

1000 

Méningite  cérébro-spinale  .  .  . 

5 

— 

5 

Croup   

96 

13 

109 

2223 

157 

2380 

Dysenterie  

2045 

154 

2199 

Fièvre  intermittente  . 

399 

79 

478 

Erjsipèie                         .  . 

1797 

101 

1898 

339 

y 

o4o 

Coniifilnchfi 

1282 

69 

1351 

OD4U 

4oO 

Pustule  maligne  

35 

4 

39 

5 

8 

13 

Maladies  contagieuses  des  yeux 

22 

I 

23 

2667 

181 

2848 

Total.  .  .  . 

26895 

1780 

28675 
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Quant  aux  autres  maladies,  les  renseignements  nous 
manquent  pour  donner  le  chiffre  des  personnes  qui  en  ont 
été  atteintes.  Nous  nous  bornerons  donc  à  indiquer  dans  la 
quatrième  partie  de  ce  guide  le  chifl're  de  toutes  celles 
qui  ont  été  soignées  dans  les  établissements  hospitaliers  de 
Moscou  en  1896,  en  nous  basant  sur  les  renseignements  qui 
nous  ont  été  communiqués  pour  être  publiés  dans  notre 
„Guide  Médical". 


DEUXIÈME  PARTIE 


Institutions  savantes  et  établissements  d'instruction. 
I:  Faculté  de  Médecine 

de  l'Université  Impériale  de  Moscou. 

Toutes  les  cliniques  de  l'Université  Impériale  sont  situées 
au  Diévitchié  polô. 

Parmi  les  instituts,  les  seuls  qui  se  trouvent  au  Diévi- 
tchié polé  sont  les  suivants: 

Ghirurtjie  opératoire  et  anatoinie  topograpliique,  Médecine 
légale,  Anatomie  pathologique  (tous  trois  dans  le  même  bâ- 
timent), Hygiène,  Pathologie  générale,  Pharmacologie  (tous 
trois  dans  le  même  bâtiment). 

Les  autres  instituts  se  trouvent  dans  les  bâtiments  de 
l'Université,  rue  Mokhovaïa,  sauf  celui  de  Bactériologie,  qui 
est  situé  au  nouvel  Hôpital  Catherine. 


Personnel  enseignant  de  la  Faculté 
de  Médecine. 

Doyen. 

M.  I.  Th.  Klein. 

Professeurs  émérites  ordinaires 

MM.  (x.  A.  Zakharine,  I.  N.  Noioatsky,  I.  Th.  Klein, 
A.  D.  Boulynguinsky,  M-  P.  Tchérinow,  A.  J.  Kojewnikow, 
A.  M.  Makicw,  D.  N.  Zernow,  T.  I.  Neyding,  I.  M.  Sié- 
tchénow. 


")  Les  membres  de  la  Faculté  se  divieent  eii  professeurs  émérites, 
professeurs  ordinaires  et  professeurs  exlraordinaires.  Ces  dénominations  in- 
diquent le  rang  qu'ils  occupent  dans  la  hiérarchie  du  corps  enseignant. 
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Professeurs  ordinaii-es. 

MAI.  A.  B.  Vogt,  A.  A.  Ostrooumow,  Th.  I.  Sinitsyne, 
L.  L.  Lewschive,  W.  Th.  Snéguirew,  S.  Th.  Boubnow. 

Professeurs  extraordinaires. 

MM.  w.  A.  Tïkhomirow,  V.  S.  Bogoslmvsky,  W.  D. 
Schenvinaky,  A.  A.  Bobrow,  C.  M.  Fawlinow,  A.  I.  Pos- 
piélow,  N.  Th.  Filatoîo,  I.  F.  Ogneiv,  N.  S.  Korsakoiv, 
S.  S.  Korsakow,  A.  A.  Krukow,  N.  Th.  Goloubow,  N.  A. 
Mitrnpolsky,  F.  T.  Diakonow,  L.  Z.  Morokhuwetz,  M.  N. 
Nikiforow,  P  M-  Popow,  W.  K.  Both,  I.  C.  Spijarny, 
Th.  0.  Ewetsky.  K.  Th.  Klein,  A.  P.  Goubarew. 

Musée  anthropologique. 

(Musée  Impérial  historique  près  de  l'Hôtel  de  ville). 

Directeur  du  musée:  le  professeur  ordinaire  D.  N.  Anou- 
tchive.  Gérant  du  laboratoire:  A.  A.  Iivanowsky. 

Au  1-er  décembre  1896,  la  collection  du  musée  compre- 
nait 13575  objets,  sans  compter  les  collections  d'antiquités 
russes,  confiées  à  la  garde  du  Musée  historique. 

Institut  d'Anatomie  normale. 

Directeur:  le  professeur  émérite  D.  N.  Zernoiv.  Prosec- 
teur: N.  W.  Altoukhow.  Aides-prosecteurs:  7'.  J.  Karou- 
zive  et  J.  O.Stopnitsky.  La  bibliothèque  contient  805  volu- 
mes, atlas  ou  albums  de  dessins.  Le  musée  possède  3463 
préparations  d'anatomie  macroscopique  et  636  préparations 
d'anatomie  microscopique. 

Cabinet  d'Histologie. 

(Occupe,  dans  la  cour  de  l'Université,  un  bâtiment  en  com- 
mun avec  l'Institut  de  Physiologie). 

Directeur:  le  professeur  extraordinaire:  I.  F.  Oqnew. 
Aides-prosecteurs:  M.  M.  Gardner,  W.  G.  Boudnew  et 
A.  A.  Baiewsky. 

L'Institut  possède  une  bibliothèque.  Le  cabinet  est 
abondamment  pourvu  de  microscopes  (environ  106).  Ta^- 
bleaux  muraux—  220;  tableaux  sur  verre  — 319;  dessins  à 
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l'aquarelle  —  34.  Il  existe  pour  l'enseignement  de  grandes 
collections  de  préparations.  Collection  de  modèles  en  cire 
d'embryons,  préparée  par  le  professeur  Zernow;  collections 
Thiersch,  Stieda,  HirtI,  Baboukhine,  Schenk,  Frey,  etc. 

Institut  de  Physiologie. 

Le  nouveau  bâtiment  de  l'Institut  de  physiologie  a  été 
achevé  et  inauguré  en  1893  dans  le  courant  de  l'été. 

Directeurs:  le  professeur  émérite  T.  M.  Siétsrhenow  et 
le  professeur  extraordinaire  L.  Z.  Morokhowtz.  Gérant  du 
laboratoire  A.  Th  Snmnilmv  et  „assistant"  près  de  la  chaire 
de  physiologie  M.  N.  Schnternikow. 

T/étage  supérieur  de  l'institut  est  affecté  à  l'étude  des 
phénomènes  de  la  vie  animale  —  physiologie  animale.  Cet 
étage  comprend  l'auditoire,  la  salle  de  préparation  des  cours, 
la  bibliothèque,  la  salle  des  instruments  et  le  cabinet  des- 
tiné au  personnel  du  laboratoire.  T, 'étage  inférieur  est 
affecté  à  l'étude  des  phénomènes  chimiques  dans  les  pro- 
cessus de  la  vie  animale — physioloeic  végétale  Cet  étage 
comprend  aussi  deux  cabinets  séparés,  pour  les  deux  chefs 
du  laboratoire,  et  un  local  pour  l'atelier  mécanique.  Au 
même  étage,  immédiatement  au-dessous  de  l'auditoire,  se 
trouve  la  salle  de  vivisection,  qui  communique  par  un  pas- 
sage chauffé  avec  un  bâtiment  destiné  aux  animaux.  L'audi- 
toire comprend  .300  place*  et  est  éclairé  par  2  rangées  de 
fenêtres;  au-dessous  de  l'amphithéâtre,  on  a  ménagé  un 
espace  éclairé  par  les  fenêtres  de  la  rangée  inférieure.  Cet 
espace  est  réservé  aux  étudiants,  qui  s'occupent  de  micro- 
scopie.  C'est  là  également  qu'a  lieu  la  démonstration  des 
préparations  physiologiques  et  histologiques.  Une  somme 
annuelle  de  2100  roubles  est  mise  à  la  disposition  de 
l'institut. 

La  bibliothèque  contient  3590  ouvrages,  formant  5400  vo- 
lumes. 

Institut  de  Pathologie  générale. 

Directeur:  le  professeur  ordinaire  A.B.  Vrgt.  Prosecteur: 
G.  N.  Boiirdmifi. 

Gérant  de  laboratoire  surnuméraire:  A.  T.  Taliavtsew. 

Adjoints  surnuméraires:  7.  0.  Siavtsillo  et  W.  T\.  TJr<- 
demann. 
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La  bibliothèque  de  l'Institut  renferme  1220  ouvrages  et 
journaux.  Son  musée  contient  154  préparations  d'anatomie 
pathologique.  L'Institut  possède  un  grand  cymographe  de 
Hôring,  deux  petits  cymographes,  oji  moteur  à  eau  pour  la 
respiration  artificielle  et  divers  autres  appareils  employés 
pour  les  expériences  sur  les  animaux. 

Institut  d'Anatomie  pathologique. 

(Occupe  un  bâtiment  en  commuji  avec  les  Instituts  de  Méde- 
cine légale  et  de  Chirurgie  opératoire). 

Directeur,  le  professeur  émerite  /.  Tli.  Klein.  L'enseigne- 
ment est  également  donné  par  le  professeur  extraordinaire 
M.  N.  Nikiforow.  Prosecteur:  D.  F.  Kischensky.  Conserva- 
teur du  Musée:  N.  F.  Melnikow-liazwédenkow.  Aides- pro- 
secteurs:  G.  W.  Wlassow  et  W.  I.  Kédrowsky .  Gérants  de 
laboratoire  surnuméraires:  Schamschine  et  William. 

La  bibliothèque  renferme  2700  ouvrages  et  atlas,  sans 
compter  les  journaux  et  les  publications  périodiques,  en 
langues  russe  et  étrangères,  concernant  la  pathologie  et 
l'anatomie  pathologique.  Le  musée  contient:  1"  5239  pré- 
parations d'anatomie  pathologique,  dont  3257  sèches  (osj  et 
1982  conservées  dans  de  l'alcool  et  dans  la  liqueur  de 
Wickersheimer,  une  partie  a  été  préparée  suivant  la  méthode 
du  docteur  Melnikow;  2»  une  collection  de  50  cultures  de 
bactéries,  conservées  dans  différents  milieux;  3"  une  collection 
de  3514  préparations  microscopiques  d'histologie  pathologi- 
que et  normale  et  de  bactériologie;  4"  1747  dessins  à  l'aqua- 
relle se  rapportant  aux  préparations;  5"  883  diapositifs  de 
clichés  microphotographiques  pris  sur  les  préparations 
originales;  collection  servant  aux  démonstrations  faites  pen- 
dant les  cours.  L'Institut  possède  pour  les  travaux  des 
étudiants  et  des  médecins  75  microscopes  de  divers  systè- 
mes, dont  35  sont  pourvus  d'un  système  d'immersion  à  huile. 

A  l'institut  se  trouve  annexé  un  laboratoire  de  bactério- 
logie, disposant  actuellement  d'une  collection  de  68  cultures 
de  bactéries  vivantes. 

Les  matériaux  pour  les  dissections  sont  fournis  par  les 
cliniques  (environ  200  cadavres  par  an)  et  par  les  hôpitaux 
de  la  ville. 
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Institut  de  Pharmacologie  avec  laboratoire  clinique. 

Directeur:  le  professeur  extraordinaire  W.  S.  Bogo- 
slotvnky.  Gérants  du  laboratoire:  le  „privat-docent"  S.  I. 
Tchinoinsky  *)  et  D.  M.  Stcherbatchew.  Adjoint  surnumé- 
raire: E.  0.  Gi-eilich.  Faisant  fonctions  d'adjoint  titulaire: 
le  proviseur  I.  T.  Kalning. 

Au  1-er  janvier  l'Institut  possédait:  appareils  et  instru- 
ments— 424;  ustensiles  pour  la  chimie  et  réactifs — pour  la 
somme  de  R.  2226,20;  livres  et  journaux  —  756;  préparations 
pharmacologiques  —  559. 

Cabinet  et  laboratoire  de  Pharmacognose  et  de 
Pharmacie. 

Directeur:  le  professeur  TF.  A.  TUchomiivw.  Le  cabinet 
possède  824  volumes  et  journaux.  Echantillons  pharmaco- 
gnostiques — 656;  ustensiles  de  chimie  pharmaceutique  —  620. 

Musée  Neurologique. 

Directeur:  le  professeur  émérite  A.  J.  Kojewnikow. 
Adjoint:  le  „privat-docent"  6r.  I.  Pribytkow. 

Le  Musée  comprend  les  divisions  suivantes:  1"  Anatomie 
comparée  du  système  nerveux.  2"  Anatomie  normale  du 
système  nerveux.  3"  Anthropologie.  4*'  Anatomie  pathologique 
du  système  nerveux.  5*  Clinique  du  système  nerveux.  Au 
1-er  décembre  1896  le  Musée  renfermait  1003  objets  divers, 
sans  compter  les  préparations  microscopiques  et  les  photo- 
graphies. 

Institut  de  Chirurgie  opératoire  ef  d'Anatomie  topo- 

graphiqué. 

Directeur:  le  professeur  extraordinaire  P.  I.  DiaKonow. 
Prosecteur:  F.  A.  Rein.  Aides  -  prosecteur.s:  N.  J.  Lyssen- 
Jcow,  A.  A.  TJescIdne,  G.  I.  Wolyntsew  et  /.  P.  Lnng. 

L'Institut  possède  une  bibliothèque  composée  d'ouvrages 
sur  l'anatomie  et  la  chirurgie;  leur  nombre,  y  compris  les 
«journaux,  est  environ  de  560.  Le  musée  de  l'Institut  contient 


"J  w.  Tchirwinsky  vient  d'èlre  nommé  professeur  à  l'Université  de 
Yonrîew. 
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504  préparations  anatomiques,  des  dessins,  des  appareils 
pour  l'étude  de  la  desmurgie,  une  collection  d'instruments 
anciens  dont  l'usage  a  été  abandonné,  etc.  L'Institut  pos- 
sède un  laboratoire,  une  salle  de  vivisection  et  un  local 
pour  les  an'inaux. 

Institut  de  Gynécologie  pour  les  médecins,  fondé  par 
P.  G.  Schélapoutine  en  mémoire  de  sa  mère. 

(Diévitchié  Polé,  à  l'angle  de  la  Grande  Tsaritsynskaia  et 
de  l'Olsoufiewsky  péréoulok). 

Cet  Institut  a  été  inauguré  le  24  février  1896.  11  est 
destiné  au  traitement  des  maladies  de  femmes. 

Nombre  de  lits:  24. 
jfi^'  Directeur:   le  professeur   ordinaire   W.  F.  Snéguirew. 
Adjoint  titulaire:  le  docteur  /.  J.  Sekerj-Zenkowitcli.  Inter- 
nes titulaires;  N.  M.  Pokroivsky  et  W.  I.  GdUchmaiw . 

Du  1-er  avril  (commencement  de  l'admission  des  mala- 
des) jusqu'au  16  mai  lf^96  (interruption  de  l'admission  à 
cause  des  vacances)  et  du  15  septembre  1896  jusqu'à  la  fin 
de  la  même  année,  le  nombre  des  malades  en  traitement  a 
été  de  202.  Il  a  été  fait  109  opérations,  dont  6  ordinaires 
et  45  avec  laparatomie.  Sur  ces  dernières  cinq  ont  été  sui- 
vies de  mort.  Le  nombre  de  malades  venues  en  consulta- 
tion a  été  de  4'-'0.  A  l'Institut  on  fait  aux  médecins  des 
cours  sur  la  gynécologie  théorique  et  pratique.  Ces  cours 
sont  de  trois  mois:  du  16  septembre  au  15  décembre  et  du 
20  janvier  au  1  mai. 

Institut  d'Hygiène. 

Fondé  en  18?2. 

Directeur:  le  professeur  S.  F.  Bouhnow.  Prosecteur:  {va- 
cance). Adjoint  principal:  W.  E.  Ignatiew.  Gérant  du  labora- 
toire W.  W.  Kouwaldine.  Gérant  du  laboratoire  surnumé- 
raires: K.  ./.  Ilkéwitch  et  S.  S.  Orlow. 

La  bibliothèque  reçoit  32  journaux,  russes  et  étrangers, 
et  acquiert  les  ouvrages  et  les  brochures  paraissant  sur 
l'hygiène. 

L'Institut  a  pour  annexe  la  „  Station  sanitaire^;de  la 
ville",  chargée  d'étudier  les  objets  de  consommation.  Cette 
station  possède  sa  bibliothèque  et  son  laboratoire  chimique 
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et  bactériologique;  elle  dépense  environ  9000  roubles  par  an 
pour  l'acquisition  de  son  matériel  et  l'entretien  de  son  per- 
sonnel. Chaque  année  elle  publie  ses  comptes  rendus;  il  en 
a  déjà  paru  quatre. 

Institut  Bactériologique  de  l'Hôpital  Impérial  de 
Catherine. 

(Strastnoï  boulevard,  Nouvel  Hôpital  Catherine). 

Directeur  de  l'Institut:  le  „privat-docent"  D.  N.  Gabri- 
tchewsky.  Personnel:  les  médecins  N.  M.  Bérestnew  et 
N.  T.  Wlassiewsky .  Préparateurs  de  l'Institut:  M-me  P.  W. 
Tsiklinsky  et  A.  A.  Tchougaew  ex-étudiant  du  cours  de 
sciences  naturelles. 

En  1896,  l'institut  a  délivré  à  divers  établissements  hospi- 
taliers des  villes  et  des  villages  de  province  et  à  des  par- 
ticuliers environ  20000  flacons  de  sérum  antidiphthérique. 
On  y  a  pré  aré  de  nouvelles  espèces  de  sérum  contre  les 
streptocoques,  le  tétanos  et  la  fièvre  récurrente.  La  sur- 
veillance des  chevaux  servant  à  la  préparation  du  sérum 
est  confiée  au  vétérinaire  IF.  E.  Obolensky . 

Institut  de  Médecine  légale. 

Directeur:  le  professeur  émérite  I.  I.  Neyding.  Prosec- 
teur: F  A.  Minakow.  Gérant  du  laboratoire;  A.  I.  Zaborow- 
sky.  Aides  prosecteurs:  U.  M.  Pukrowsky  et  A.  I.  Kmkow. 

La  bibliothèque  renferme  500  ouvrages.  Le  musée  con- 
tient environ  100  préparations  et  quelques  dessins  et  pho- 
tographies. 

1-e  Clinique  de  Thérapeutique. 

(Diévitchié  Polé) 

Fondée  en  1890. 
Nombre  de  lits:  68. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  internes. 

Directeur:  le  professeur  extraordinaire  P.  ilf.  Popow. 
Adjoint:  le  docteur  W.  F.  Poliakow.  Internes  titulaires:  les 
médecins  W.  W.  Wœonine  et  W.  M.  Kojewnikow . 

En  1896  il  a  été  admis  304  malades,  sur  lesquels  il  en 
est  mort  28. 
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2-e  Clinique  Thérapeutique. 

(Diévitchié  Pôle). 

Ouverte  en  1892. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  internes. 

Directeur:  le  professeur  A.  A.  Ostrooumow.  Adjoint  titu- 
laire: le  „privat-docent"  E.  W.  Gautier  -  Du/ai/et.  Adjoint 
surnuméraire:  A.  A.  Anseruw.  Gérant  du  laboratoire  surnu- 
méraire: le  „privat-docent"  A.  P.  Langovoy.  Internes  titu- 
laires: ir.  li'.  Schischkine,  S.  F.  Krivoscheïne  et  N.  I. 
Otchérédine.  Internes  surnuméraires:  M.  N.  Maslow,  J.  0. 
Yarmolowitch,  N.  A.  Kabanow,  D.  G.  Koudriawtsew  et  T).  A. 
Bourmine. 

En  1896,  il  a  été  admis  301  malades,  sur  lesquels  il 
en  est  mort  28. 

Clinique  de  Propédeutique. 

(Diévitchié  Polé). 

Fondée  en  1891. 

Nombre  de  lits:  48,  pour  hommes  et  pour  femmes. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  internes. 

Directeur:  le  professeur  émérite  M.  P.  Tcliérinow.  Ad- 
joints: le  „privat-docent"  N.  S.  Kischkinc.  E.  N.  Malutine 
et  W.  E.  Predtelchensky .  Internes  titulaires:  P.  S.  Oussoio 
et  W.  A.  Makhotine.  Internes  surnuméraires:  M.  Kogi- 
ne,  L.  J.  Swerjeivsky,  N.  F.  Siénkow,  S.  A.  Akhmatuw  et 
N.  H  Klokow. 

En  1896  il  a  été  admis  132  malades,  dont  il  est  mort  11. 

A  la  clinique  sont  annexés  des  laboratoires  de  chimie  et 
de  bactériologie. 

Clinique  des  Maladies  d'enfants,  fondée  en  mémoire 
de  M.  A.  Khioudow. 

Fondée  en  1891. 

Destinée  au  traitement  des  enfants  atteints  de  maladies 
internes  et  chirurgicales.  Les  enfants  sont  admis  jusqu'à 
l'âge  de  12  ans. 

Nombre  de  lits:  29  (gratuits). 

Directeur:  le  professeur  N.  Th.  Filatutv.  Médecin-adjoint; 
B.  A.  Ostrogradsky.  Interne:  TF.  M.  Morkuwnikow. 


2 
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Nombre  de  malades  en  1896:  hospitalisés -482;  malades 
traités  au  dispensaire  —  8.095;  ces  derniers  ont  reçu  15.223 
consultations. 

A  la  clinique  sont  annexées  des  baraques  pour  maladies 
contagieuses,  fondées  en  1891.  Elles  sont  affectées  au  trai- 
tement des  enfants  atteints  de  rougeole,  de  scarlatine  ou  de 
diphthérie. 

Nombre  de  lits:  32. 

Directeur:  le  professeur  iV".  Th.  FtUtow.  Médecin-adjoint: 
A.  A.  FoUeivktoiu.  Internes:  Woslcressenslcy ,  Istomine  et 
MoUchanoiv . 

Clinique  des  Maladies  nerveuses. 

(Diévitchié  polé,  Zoubowo). 
Fondée  en  1890. 

Nombre  de  lits:  44  (24  pour  hommes  et  20  pour  femmes) 
Destinée  au  traitement  des  maladies  nerveuses. 
Directeur:  le  professeur  A.  J.  Kojewnikow.  Directeur  du 

dispensaire:  le  professeur  W.  K.  Bnih.  Adjoint  titulaire: 

N.  Th.  Schatalow.  Adjoint  surnuméraire:  G-.  T.  Pribytkow. 

Internes:  N.  M.  Werzilow,  S.  S.  Nalbandow  et  N.^W.  Gor- 

bounoiv. 

En  1896  il  a  été  traité  à  la  clinique  130  malades:  80 
hommes  et  50  femmes;  sur  ce  nombre  il  en  est  mort  5. 

A  la  clinique  est  annexé  un  hospice  de  30  lits:  15  pour 
hommes  et  15  pour  femmes.  En  1896,  il  y  a  été  traité  56 
malades  (26  hommes  et  30  femmes),  dont  il  est  mort  6.— 
Le  dispensaire  a  été  visité  par  1517  malades,  auxquels  il  a 
été  donné  2588  consultations. 

Clinique  de  Psychiâtrie  „A.  A.  Morozow". 

(Diévitchié  l'olé,  Bogeninovsky  péréoulok). 
Fondée  en]1887. 

Nombre  de  lits:  51  (30  pour  hommes  et  21  pour  femmes). 

Destinée  au  traitement  des  maladies  mentales. 

Directeur;  le  professeur  extraordinaire  S.  S.  Korsdkow. 
Adjoint  titulaire:  11'.  P.  Serbsky.  Adjoint  surnuméraires: 
S.  A.  Souklmnoiv  et  A.  N.  Bernstein.  Internes:  F.  E.  By- 
bakow  et  N.  E  Schoen.  Interne  surnuméraire;  N.  I.  Orloiv. 

En  1896,  il  a  été  traité  112  malades,  sur  lesquels  il  en 
est  mort  4. 
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Clinique  de  Dermatologie. 

(Diévitchié  Polé). 

Fondée  en  1895  aux  frais  de  Mr.  G.  G.  Solodownikow. 

Nombre  de  lits:  60  (30  pour  hommes  et  30  pour  femmes). 

Destinée  au  traitement  des  maladies  de  la  peau  et  des 
maladies  vénériennes. 

Directeur:  le  professeur  A.  I.  Pospiéloiu.  Adjoint:  S.  F. 
Kracht.  Internes  titulaires:  G.  A.  Cuzél  et  iV.  Tl'.  Nicouline. 

En  1896,  il  a  été  traité  253  malades.  Sur  ce  nombre  il 
n'y  a  eu  qu'un  seul  cas  de  mort:  1  liommc  atteint  de 
pemphigns  folinccits  et  cegetnns. 

1-e  Clinique  Chirurgicale. 

(Diévitchié  Polé). 

Fondée  en  189u. 
Nombre  de  lits:  80. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  chirurgicales. 

Directeur:  le  professeur  A.  A.  Buhr<  w.  Adjoint:  -S'.  P. 
Fcdnrotu.  Internes:  A'.  I).  Aylintsew  et  A.  P.  Kojoulchmosky. 

En  1896,  il  a  été  traité  349  malades.  Il  on  est  sorti  279 
et  mort  19.  Il  a  été  fait  253  opérations. 


2-e  Clinique  Chirurgicale. 

(Diévitchié  Polé). 

Fondée  en  ls92. 
Nombre  de  lits:  83. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  chirurgicales. 

Directeur:  le  professeur  S.  ,S.  Lewschint.  Adjoint:  S.  E 
Berezowsky.  Internes:  A.  B.  Bitt,  A.  P.  Iwanow  et  B.  F. 
Bylcnw 

En  1896,  le  nombre  de  malades  en  traitement  a  été  de 
dOl.  11  a  ete  fait  272  opérations  et  il  y  a  eu  4  morts.  Nom- 
Dre  de  malades  venus  en  consultation:  1840 

A  la  clinique  sont  annexés  des  cabinets  de  massage, 
d  orthopédie  et  de  dentiste.  «^o^agc, 


2» 
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Clinique  d'Ophthalmologie. 

(Diévitchié  Polé). 

Fondée  en  1892,  sous  le  défunt  professeur  A.  N.  Ma- 
li lakow. 

Nombre  de  lits:  34,  dont  4  occupent  des  chambres  sé- 
parées. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  des  yeux. 

Directeur:  le  professeur  extraordinaire  A.  A.  Krukow. 
Adjoint:  le  „privat-docent"  S.  S.  Golovive.  Interne:  A.  G. 
Lutkbwitch.  Directeur  surnuméraire  du  dispensaire:  le  profes- 
seur extraordinaire:  F.  Q.  Ewetsky. 

En  1896,  il  a  été  traité  292  malades;  sur  ce  nombre  il 
en  est  mort  deux:  l'un  d'une  paralysie  du  coeur,  l'autre 
après  l'opération  de  la  méningocèle.  Il  a  été  fait  355  opéra- 
tions, dont  48  avec  l'emploi  du  chloroforme. 

Le  dispensaire  a  reçu  3209  malades,  auxquels  il  a  été 
donné  10658  consultations  ce  qui  fait  59  personnes  par 
jour.  Il  y  a  été  fait  262  opérations,  dont  31  iridectomies. 
La  clinique  possède  un  laboratoire  pour  les  travaux  au 
microscope  et  une  bibliothèque  recevant  annuellement  24  pu- 
blications périodiques  en  russe,  en  français,  en  allemand, 
en  anglais  et  en  italien.  Au  laboratoire  ont  lieu  les  travaux 
des  étudiants  (cours  systématique  d'anatomie  pathologique 
de  l'oeil)  et  des  médecins  (travaux  spéciaux). 

Clinique  des  Maladies  de  l'oreille,  du  nez  et  de  la 

gorge. 

Fondée  par  M-me  J.  I.  Bazanow. 
Inaugurée  le  22  octobre  1896. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  de  l'oreille,  de  la 
gorge  et  du  nez. 

Nombre  de  lits:  25  (provisoirement). 

Directeur:  le  „privat^docent"  S.  F.  von  Stein.  Médecin- 
adjoint:  A'.  I.  Kaspariantz.  Adjoints  surnuméraires:  N.  F. 
Fupow,  S.  M.  Nicolsky,  A.  A.  Lossew,  S.  I.  Soukht,- 
routclikine.  Interne:  P.  W.  Iliine.  Interne  surnuméraire: 
yV.  M.  Zakkhiew. 
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Du  I-er  novembre  au  19  décembre  1896,  il  est  venu  au 
dispensaire  500  malades  qui  ont  reçu  2000  consultations.  Le 
nombre  des  hospitalisés,  pendant  un  mois  et  demi,  a  été 
de  26.  Il  a  été  exécuté  en  tout  115  opérations.  Il  est  mort 

I  malade  (de  la  tuberculose  des  poumons). 

Clinique  d'Obstétrique,  construite  par  M-me 
E.  W.  Paskhalow. 

(Diévitchié  Pôle). 

Inaugurée  en  1889. 
Nombre  de  lits:  40. 

Destinée  à  venir  en  aide  aux  femmes  enceintes  et  aux 
femmes  en  couciies,  tant  par  des  consultations  que  par  le 
traitement  à  la  clinique. 

Directeur:  le  professeur  émérite  A.  ISl.  Makiew.  Adjoints: 
(t.  a.  Solowiew,  N.  I.  Fabiédinsky  et  G.  F.  Mfitwiew. 
Internes:  M.  I.  Loutokhine  et  IF.  K.  Cordet. 

En  1896,  il  a  été  traité  859  femmes  en  couches  ou 
enceintes;  il  a  été  fait  134  grandes  opérations  et  104  petites. 

II  y  a  eu  29  malades  d'affections  puerpérales  et  11  de  ma- 
ladies générales.  Il  est  mort  6  personnes  de  maladies 
générales. 

Clinique  de  Gynécologie. 

(Diévitchié  Polé). 

Construite  et  inaugurée  en  1889. 
Nombre  de  lits:  41. 

Destinée  au  traitement  des  affections  dos  organes  sexuels 
de  la  femme 

Directeur  lu  professeur  P.  Th.  Snéguirew.  Adjoint:  le 
«privat-docent"  W.  Th.  Bobrow  et  2  internes  titulaires. 

En  1876  il  a  été  traité  185  malades  et  il  a  été  donné 
1778  consultations.  11  est  mort  7  personnes.  Il  a  été  fait 
156  opérations,  dont  77  laparatomies. 
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II.  Institutions  d'enseignement  médical. 

Ecole  d'infirmiers  *)  de  l'hôpital  Golitsine 

pour  les  pupilles  de  la  .Maison  des  Enfants-trouvés. 

(Rue  Kaloujskaïa,  Hôpital  Golitsine). 

Cette  école,  qui  existait  auparavant  à  la  .Maison  des 
Enfants-trouvés,  a  été  transférée  en  1876  à  l'hôpital  Go- 
litsine. 

Le  cours  est  de  quatre  ans. 

Objets  enseignés:  Enseignement  général  (pour  la 
I-ère  classe):  Religion,  russe,  latin,  arithmétique,  géomé- 
trie, géographie,  histoire,  botanique,  zoologie,  calligraphie, 
gymnastique  et  exercices  militaires.  —  Enseignement  mé- 
dical (pour  la  2-e,  la  3-e  et  la  4-e  classe):  anatomie  et 
physiologie,  chirurgie  opératoire,  desmurgie,  pathologie  et 
thérapeutique,  hygiène,  pharmacognosie  et  pharmacologie, 
pharmacie,  préparation  des  médicaments,  pathologie  chirur- 
gicale, chimie  pharmaceutique,  premiers  secours  aux  mala- 
des, maladies  de  la  peau,  épizootie. 

Prix  de  l'enseignement:  pour  les  internes— 200  roubles; 
pour  les  externes— 12  roubles. 

Directeur  principal  et  Administrateur  de  l'Ecole:  le 
prince  S.  M.  Golitsine. 

Inspecteur  des  classes:  le  docteur  A'.  Ch.  Inoews. 

Surveillant  principal:  le  docteur  S.  F.  Dérujinsky. 

Surveillants:  les  infirmiers  Rogow,  Poliakow  et  Kabé- 
nine. 

Personnel  enseignant:  les  docteurs  T.  N  Nadejdine,  W.  N. 
SpassJcy,  K.  N.  Bogoslowsky,  S.  L.  MaloUetkow,  S.  F  Zi- 
mine,  S.  0.  Givoiilt,  S.  I.  Markoiv,  A.  M.  Eheiling;  les 
pharmaciens  P.  F,  Iwanow  et  S.  S.  Smirnoiv;  le  capitaine 
A.  N.  WiM. 

Les  élèves  forment  les  groupes  suivants:  pupilles  de  la 
Maison  des  Enfants-trouvés,  internes  et  externes.  Au  mois 
de  janvier  1897,  l'Ecole  comptait  97  pupilles,  23  internes  et 
13  externes,  soit  en  tout  133  élèves.  En  1896,  24  élèves 
ont  terminé  leur  cours;  l'école  comptait  alors  132  élèves. 

*)  Nous  comprenons  sous  ce  nom  ce  que  les  aUemands  entendent  par  le 
mot  „Feld3cher". 
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École  d'infirmières  de  Tancien  Hôpital  Catherine. 

Fondée  en  1888. 

Objets  enseignés:  Physique,  chimie,  latin,  anatomie,  étude 
des  pansements,  des  luxations  et  des  fractures,  physiologie, 
pharmacologie  et  préparation  des  médicaments,  pathologie  gé- 
nérale et  iinatomie  pathologique,  diagnostic,  hygiène,  chi- 
rurgie, pathologie  spéciale  et  thérapeutique,  maladies  ner- 
veuses et  mentales,  maladies  d'enfants,  maladies  de  la  peau 
et  syphilis,  soins  à  donner  aux  malades  dans  les  cas 
urgents,  maladies  de  femmes,  obstétrique,  pharmacie,  mas- 
sage, gymnastique  médicale. 

L'enseignement  est  donné  par  les  internes  de  l'hôpital, 
au  nombre  de  16  personnes. 

Nombre  d'élèves:  de  100  à  125. 

Institut  de  Sages-femmes 

de  l'Hospice  d'accouchements  de  Moscou. 

Fondé  en  1800. 

Le  cours  est  de  deux  ans. 

En  1896  l'Institut  comptait:  a)  élèves  libres— -35;  b)  in- 
ternes destinées  à  former  des  sages-femmes  de  village— 20. 

Objets  enseignés:  Anatomie  et  physiologie,  soins  à  don- 
ner aux  personnes  bien  portantes  ou  malades,  obstétrique 
normale,  obstétrique  pathologique,  maladies  de  femmes  et 
soins  qu'elles  exigent,  maladies  d'enfants  et  soins  à,  leur 
donner. 

Personnel  enseignant:  les  médecins  T.  E.  Schaternikow, 
K.  W.  Okounkow,  P.  E.  Kiister,  Th.  Th.  Faxjonsky,  W.  A. 
Paivpertow  et  A.  N.  NoUe. 

Ecole  Dolgorouky  pour  les  Sages-femmes. 

Destinée  à  l'enseignement  du  diagnostic  et  du  traitement 
des  maladies  vénériennes  et  de  la  syphilis  chez  les  femmes 
et  les  enfants. 

Fondée  en  1879  à  l'hôpital  de  la  Miasnitskaïa,  à  l'ini- 
tiative du  professeur  Pospiélow. 
Durée  du  cours:  I  an. 
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Nombre  d'élèves:  titulaires— 30;  surnuméraires— de  120 
à  150. 

Objets  enseignés:  Maladies  de  la  peau  et  maladies  véné- 
riennes chez  les  femmes  et  les  enfants,  laryngologie,  phar- 
macie, pharmacognosie  et  préparation  des  médicaments. 

Le  médecin  en  chef  fait  un  cours  théorique  et  démonstra- 
tif des  maladies  de  la  peau  et  des  maladies  vénériennes; 
les  autres  cours  et  les  exercices  sont  dirigés  par  les  inter- 
nes de  l'hôpital. 

Ecole  de  Dentistes  de  Moscou 

de  M.  le  médecin  I.  M.  Kowarsl<y. 
(Rue  Pétrowka,  maison  Kabanow). 
Fondée  en  1892. 

Durée  du  cours:  2  années  et  demie,  divisées  en  5  semes- 
tres. 

Objets  enseignés:  1-er  Semestre:  Physique,  chimie 
générale,  anatomie  descriptive  de  l'homme,  travaux  pré- 
paratoires de  prothèse,  travaux  pratiques  à  la  clinique  du 
5-e  semestre. 

2-  e  Semestre:  Chimie  dentaire,  anatomie  de  la  tête, 
histologie  et  physiologie,  prothèse  dentaire,  travail  sur 
métaux,  arrachements  des  dents  sur  des  cadavres,  dissec- 
tion anatomique,  chimie  spéciale. 

3-  e  Semestre:  Anatomie  spéciale  et  histologie  des  dents, 
physiologie,  pathologie  générale  et  anatomie  pathologique, 
pharmacologie  et  préparation  des  médicaments,  chirurgie  géné- 
rale, opérations  dentaires,  clinique  dentaire,  travail  sur  mé- 
taux, caoutchouc,  celluloide  et  émail,  microscopie. 

4-  e  Semestre:  Diagnostic  général  et  thérapeutique,  chi- 
rurgie spéciale  de  la  cavité  de  la  bouche,  pathologie  spéciale 
et  thérapeutique  des  maladies  des  dents  et  des  gencives, 
plombage  et  hygiène  des  dents,  clinique  dentaire,  étude  des 
prothèses  au  point  de  vue  clinique  et  technique. 

5-  e  Semestre:  Clinique  dentaire,  opérations  à  l'aide  de 
narcotiques,  étude  des  prothèses  au  point  de  vue  clinique. 

L'Ecole  admet  des  élèves  des  deux  sexes,  âgés  au  moins 
de  17  ans.  —  Prix:  100  roubles  par  semestre.  Les  élèves 
ayant  terminé  le  cours  et  subi  un  examen  à  l'Université 
reçoivent  un  diplôme  de  «médecin-dentiste". 
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Directeur:  le  médecin  /.  M.  KowarsJcy. 

Personnel  enseignant:  le  prosecteur  N.  W.  AUoukhow, 
le  „privat-docent"  A.  P.  Léwitsl-y,  le  professeur  L.  Z.  Mn- 
rokhnwetz,  le  professeur  M.  I.  Konowaloio,  le  prosecteur 
G.  N.  DoiudoLifi,  le  ,.privat-docent"  S.  J,  Tchirwinsky,  le 
licencié  es-sciences  naturulles  A.  N.  Strhoitkarew,  le  doc- 
teur 7.  M.  Koivarsky,  le  docteur  M.  M.  Tchémudanow,  le 
docteur  K.  G.  Babynine,  le  docteur  M.  N.  Iwanovj,  et  le 
docteur  S.  P.  Urénius 

Nombre  d'élèves  en  1896:  71. 

L'Ecole  possède  deux  dispensaires;  dans  l'un  les  consul- 
tations sont  données  par  des  médecins,  dans  l'autre  par  les 
élèves,  sous  la  surveillance  de  médecins.  Elle  possède  en 
outre  une  salle  d'opérations,  2  laboratoires,  12  machines 
à  aléser,  14  fauteuils  d'opérations,  une  bibliothèque,  des  pré- 
parations anatomiques,  microscopiques  et  chimiques,  divers 
instruments  pour  les  opérations  et  pour  la  fabrication  des 
prothèses  dentaires. 

Nombre  de  malades  venus  au  dispensaire  en  1896-9659. 
Extractions  de  dents  et  autres  opérations — 2995;  résections 
de  couronnes — 97,  plombages  —  2548;  prothèses  — 280.' 


III.  Sociétés  savantes. 

Société  des  Médecins  d'enfants  de  l'Université  Impé- 
riale de  Moscou. 

Fondée  en  1892. 

Président:  le  professeur  N.  Th.  Filatow. 
Nombre  de  membres:  56. 
Nombre  de  séances:  de  9  à  11  par  an. 
Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 
La  Société  publie  chaque  année  ses  Procès-verbaux  et 
ses  Travaux. 

Elle  possède  une  petite  bibliothèque. 
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Société  d'Otologie.  de  Rhinologie  et  de  Laryngologie 

de  Moscou. 

Fondée  le  10  mai  1897. 
Président:  N.  J.  Schkott. 

Membres-fondateurs:  jusqu'<à  présent  12  personnes;  les 
nouveaux  membres  n'ont  pas  encore  été  élus. 
Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 

Société  d'Hygiène  de  Moscou. 

Fondée  en  1892. 
Président:  (vacance). 
Nombre  de  membres:  144. 
Nombre  de  séances:  de  7  à  8  par  an. 
Caractère  des  travaux:  questions  d'hygiène  publique  et 
privée. 

La  Société  publie  ses  «Travaux". 
Elle  possède  une  bibliothèque. 

Société  Chirurgicale  de  Moscou. 

Fondée  an  1873. 

Président  (d'octobre  1896  à  octobre  1897  *):  le  professeur 
A.  A.  Bobrow. 

Nombre  de  membres:  37. 

Nombre  de  séances:  14  par  an. 

Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 

La  Société  publie  les  „AnnaIes  de  la  Société  Chirurgi- 
cale de  Moscou  (Liétopis  Khirourguitcheskago  Obstchestwa 
V  Moskwié)",  qui  paraît  -4  fois  par  an. 

Elle  possède  une  bibliothèque  de  2,500  ouvrages,  un  pe- 
tit capital,  une  somme  de  10,000  roubles  léguée  par  le  pro- 
fesseur J.  N.  Nowatsky  et  destinée  à  donner  des  prix  aux 
meilleurs  ouvrages  sur  la  chirurgie,  et  une  autre  somme 
donnée  par  les  membres  fondateurs  de  la  société  dans  le 
même  but. 


")  D'après  les  statuts  de  la  Société,  elle  élit  un  nouveau  président  chaque 
année. 
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Société  des  Chirurgiens  Russes. 

Fondée  en  1896. 
Président:  A.  P.  Leivitslcy. 
Nombre  de  membres:  près  de  60. 

Les  séances  ont  lieu  tontes  les  deux  semaines,  sauf  l'6t('. 
Caractère  de  travaux:  questions  scientifiques. 

Société  Physico-Médicale  de  l'Université  Impériale 
de  Moscou. 

Fondée  en  1804. 

Président:  le  professeur  D.  N.  Zernow. 

Nombre  de  membres:  153. 

Les  séances  ont  lieu  chaque  mois,  sauf  l'été. 

Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 

La  Société  publie,  à  des  époques  indéterminées,  les 
«Travaux  de  la  Société  Physico-Médicale". 

Elle  possède  une  grande  bibliothèque  et  un  capital  de 
18,538  roubles. 

Société  de  Thérapeutique  de  Moscou. 

Fondée  en  1875. 

Président:  le  professeur  A'.  M.  Pawlinow. 
Nombre  de  membres:  71. 
Nombre  de  séances:  de  8  à  10  par  an. 
Caractère  des  travaux:  questions  ècientifiques  et  pra- 
tiques. 

La  Société  publie  chaque  année  ses  „Travaux". 

Elle  possède  une  assez  grande  bibliothèque  et  un  capi- 
tal de  6,500  r.,  destiné  à  donner  des  bourses  aux  médecins 
qui  désirent  se  livrer  à  des  travaux  de  science. 

Société  des  Médecins  Russes  de  Moscou. 

Fondée  en  1861. 
Président:  iV.  Th.  Mûller. 
Nombre  de  membres:  72. 
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Les  séances  ont  lieu  15  fois  par  an. 
Caractère  des  travaux-  questions  scientifiques. 
La  Société  publie  ses  «Travaux",  qui  paraissent  deux 
fois  par  an. 

Elle  possède  une  grande  maison  dans  la  rue  de  l'Arbate, 
un  dispensaire,  une  pharmacie  et  une  bibliothèque  de  18,000 
volumes. 

Société  de  Syphilidologie  et  de  Dermatologie 
de  Moscou. 

Fondée  en  1891. 

Président:  le  professeur  A.  J.  Pospiélow. 
Nombre  de  membres:  55. 
Les  séances  ont  lieu  chaque  mois. 
Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 
La  Société  publie  chaque  année  les  „Procès-verbaux  de 
ses  séances"  et  ses  «Travaux". 

La  bibliothèque  contient  1,183  volumes. 

Société  d'Obstétrique  et  de  Gynécologie  de  Moscou. 

Fondée  en  1887. 
Président:  L.  N.  Warnek. 
Nombre  de  membres:  89. 
Nombre  de  séances:  de  7  à  13  par  an. 
Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 
La  Société  publie  les  «Travaux  de  la  Société  d'Obsté. 
trique  et  de  Gynécologie  de  Moscou". 
Elle  possède  une  bibliothèque. 

Société  des  Médecins  militaires  de  Moscou. 

Fondée  en  1885. 

Président:  L.  A.  Zaoustsinsky. 

Nombre  de  membres:  107. 

Nombre  de  séances:  de  6  à  8  par  an. 

Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques  et  quelque- 
fois professionnelles. 

Publie  chaque  année  ses  «Travaux". 

La  Société  possède  un  dispensaire  gratuit  et  un  bibliothè- 
que de  1,200  ouvrages. 


Société  des  Médecins  Neurologistes  et  Aliénistes 
de  l'Université  Impériale  de  Moscou. 

Fondée  en  1890. 

Président:  le  professeur  A.  J.  Eojewnikoîv. 

Nombre  de  membres:  90. 

Nombre  de  séances  de  11  à  12  par  an. 

Caractère  des  travaux:  questions  scientifiques. 

Publie  chaque  année  ses  „Ti-avaux". 

La  Société  possède  une  bibliothèque  de  2,000  volumes, 
un  capital  inaliénable  de  2,lOu  roubles  et  un  capital  destine 
à  donner  des  prix  aux  meilleurs  ouvrages  sur  la  neuro- 
pathologie et  la  psychiatrie. 


TROISIEME  PARTIE. 


Institutions  administratives  et  sanitaires. 
I   Administration  Médicale  de  Moscou. 

La  direction  du  service  médical  de  la  ville  de  Moscou 
et  do  son  gouvernement  appartient  à  l'Administration  Médi- 
cale, qui  se  compose  du  chef  de  cette  administration,  de 
l'inspecteur,  du  médecin  en  chef  de  la  police  urbaine,  de 
membres  permanents  et  consultants,  d'un  pharmacien- chi- 
miste, du  vétérinaire  en  chef  et  du  vétérinaire  du  gouver- 
nement. 

Actuellement  ces  fonctions  sont  remplies  par  les  person- 
nes suivantes: 

Chef  de  l'Administration:  le  docteur  W.  M.  Ostroglazow . 
Inspecteur:  le  docteur  P  /.  Zarine, 
Médecin  en  chef  de  la  police:  W.  A.  Floiinsky. 
Meml)re  permanent:  le  médecin  J.  J.  Souslow. 
Membre  consultant   pour  les  maladies  de  femmes  et  les 

accouchements:  le  professeur  A.  il/. 

Ilakieiu. 

„  „  pour  la  chirurgie:  le  docteur  H.  E. 

Klin. 

,j  „  pour  les  maladies  de  l'oreille,  de  la 

gorge  et  du  nez:  le  docteur  N.  J. 
Schkott. 

^  pour  les  maladies  de  la  peau  et  les 

maladies  vénériennes:  le  professeur 
A.  I.  Fospiélow. 

,j  „  pour  les  maladies  nerveuses  et  men- 

tales: le  docteur  I.  W.  CoiKtanti- 
nowsky .  ■ 

„  „  pour  les  maladies  des  yeux:  le  do- 

cteur S.  N.  Lûgetclmikow. 
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Pharmacien  -  chimiste  :  le  gérant  de  laboratoire  A.  I. 
Bogoslowaky. 

Vétérinaire  en  chef  du  gouvernement:  M.  D.  Nicolsky. 

Vétérinaire  en  second  „  :  P.  M.  Ilowaïsky. 

Les  travaux  de  l'administration  médicale  se  répartissent 
entre  les  sections  suivantes:  médecine  légale,  médecine,  phar 
macio,  art  vétérinaire  et  administration. 

La  partie  executive  de  chacune  des  fonctions  menlionnces 
plus  haut  est  confiée,  dans  chaque  arrondissement  de  Mos- 
cou, aux  médecins  de  la  police.  La  ville  en  possède  16  (les 
arrondissements  de  Serpoulihow  et  de  la  Yakimanka  sont 
réunis  et  ont  un  médecin  avec  son  aide).  En  outre,  dans 
certains  arrondissements  il  existe  des  aides  -  médecins  de 
la  police;  ces  derniers  sont  au  nombre  de  13.  Le  tableau 
ci-après  donne  la  répartition  des  médecins  par  arrondisse- 
ment, avec  indication  de  leurs  noms  et  du  nombre  de  leurs 
aides. 

Arondissements: 

Gorod:  Gouhine. 
Twerskaïa:  Pronine. 

Miasnitskaïa:  Kouwschinikov)  et  deux  aides. 
Piatnitskaïa:  Brysgahw  et  un  aide. 
Rogojskaïa:  Rémizoïv  et  un  aide. 
Arbate:  Krasnowsky  et  un  aide, 
l'retchistenka:  von-Becker. 

Kliamownitcheskaïa:  Guloouscliew.      ■  ' 

Yaouza:  Stchépétilow. 

Priesnenskaïa.  Wozdiwgensky  et  un  aide. 

Sriétenskaïa:  Nêdatchine  et  un  aide. 

Soustchewskaïa:  Tulsky  et  un  aide. 

Miestchanskaïa:  Moiistajine. 

Lefortowo:  Blagowiêstchensky  et  un  aide. 

Basmannaïa:  Wludislawlew. 

Yakimanka:     l    -,  , 

Serpoukhow:  /  ^^o^nowsky  et  un  aide. 

II  existe  en  outre  une  charge  d'accoucheur  de  la  ville, 
remplie  actuellement  par  le  médecin  Yourasuoivuky. 
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II.  Surveillance  sanitaire  de  la  ville. 

Les  diverses  questions,  concernant  les  améliorations  sa- 
nitaires à  introduire  dans  la  ville  et  la  lutte  contre  les 
maladies,  sont  du  ressort  des  institutions  suivantes:  la  Corn- 
mission  de  la  santé  publique,  la  Commission  sanitaire  exe- 
cutive, la  Commission  des  médecins  sanitaires  et  le  Conseil 
médical. 

Parmi  ces  institutions,  la,  Commission  de  la  santé  publique 
constitue  le  conseil  sanitaire  de  la  municipalité;  le  Conseil 
médical — celui  do  l'administation  municipale,  ha,  Commission 
sanitaire  exécutive,  en  vertu  des  droits  qui  lui  appartiennent, 
devient  dans  certaines  questions  une  institution  tout  à  fait 
indépendante.  Enfin,  la  Commission  des  médecins  sanitaires 
est  en  quelque  sorte  une  institution  scientifique,  entièrement 
compétente  pour  résoudre  et  élucider  les  nombreux  cas  de 
la  vie  publique  où  la  surveillance  sanitaire  devient  néces- 
saire. 

L'action  commune  de  ces  institutions  est  déterminée  par 
le  caractère  de  la  question  soulevée.  La  solution  définitive 
de  cette  question,  ainsi  que  les  mesures  sanitaires  que  doi- 
vent prendre  à  ce  sujet  les  habitants  de  la  ville,  dépendent 
de  l'approbation  du  gouverneur  de  Moscou. 

Ce  n'est  que  dans  certains  cas  que  la  Commission  sani- 
taire exécutive  édicté  directement  des  „règles  obligatoires" 
pour  les  habitants.  .Ainsi,  en  cas  d'épidémie,  elle  a  le  droit 
de  prohiber  dans  l'enceinte  de  la  ville  l'emmagasinage  des 
chiffons,  de  défendre  aux  habitants  d'employer  de  l'eau  de 
telle  ou  telle  provenance,  d'obliger  les  établissements  indu- 
striels à  se  servir  d'une  eau  déterminée;  enfin,  elle  a  seule 
le  droit  de  fermer  les  logements  et  les  établissements  indu- 
striels dont  l'état  sanitaire  n'est  pas  satisfaisant. 

Cette  commission  se  compose  comme  suit:  le  maire  ou 
son  adjoint;  le  membre  de  l'administration  urbaine  chargé 
de  diriger  la  police  commerciale;  trois  conseillers  mimicipaux 
pour  toute  la  durée  de  leur  mandat,  dont  l'un  doit  absolu- 
ment être  président  de  la  Commission  de  la  santé  publique; 
deux  médecins  sanitaires  d'arrondissement;  le  chef  de  l'ad- 
ministration médicale;  l'inspecteur  des  hôpitaux  civils;  un 
délégué  do  l'administration  militaire;  le  médecin  en  chef  de 
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la  police;  un  médecin  sanitaire  du  zemstwo  du  gouverne- 
ment; le  président  de  l'administration  du  zemstwo_  du  dis- 
trict de  Moscou;  un  délégué  de  la  police;  des  représentants 
des  divers  départements  de  l'administration,  en  cas  de  be- 
soin; des  experts  sur  diverses  questions,  en  cas  de  besoin. 

A  l'exception  des  quelques  cas  où  la  Commission  sani- 
taire édicté  elle-même  des  régiement*',  tous  les  rapports 
scientifiques  ayant  trait  à  des  questions  sanitaires,  ainsi  que 
les  divers  projets  provenant  des  autres  institutions  sanitai- 
res, sont  remis  à  l'administration  muncipale  qui  les  transmet, 
selon  le  cas,  à  l'institution  qu'elles  concernent.  Ainsi,  par 
exemple,  l'administration  municipale  transmet  tous  les  comp- 
tes rendus  des  services  médicaux  placés  sous  ses  ordres 
et  tous  les  nouveaux  projets  sanitaires  au  Conseil  médical. 

Ainsi,  les  fonctions  du  Conseil  médical  sont  de  donner 
des  conclusions  sur  ces  comptes  rendus  et  ces  projets.  C'est 
donc  une  institution  que  l'Administration  municipale  consulte 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  des  établissements  hospitaliers, 
des  secours  médicaux  à  la  population  et  des  mesures  sani- 
taires de  toute  sorte. — Ce  conseil  est  composé  comme  suit: 
président:  un  membre  de  l'Administration  municipale  ou  le 
maire;  tous  les  médecins  en  chef  des  hôpitaux  de  la  ville; 
six  médecins  d'hôpital,  élus  par  leurs  collègues  des  hôpi- 
taux de  la  ville;  10  médecins,  élus  par  leurs  confrères  en 
dehors  des  hôpitaux,  mais  attachés  au  service  de  la  ville; 
le  médecin  de  l'administration  municipale  chargé  de  diriger 
le  service  sanitaire  médical  de  la  municipalité;  un  repré- 
sentant de  l'institution  urbaine  dont  il  est  question  en  sé- 
ance; enfin,  des  experts,  s'il  y  a  lieu.  —  En  outre,  prennent 
constamment  part  aux  séances:  le  chef  de  l'Administration 
médicale  de  la  ville,  l'inspecteur  des  hôpitaux  civils,  le  prési- 
dent de  la  Commission  de  la  santé  publique,  le  directeur  de 
la  station  sanitaire  de  la  ville,  le  président  de  l'administra- 
tion du  zemstwo  du  gouvernement  de  Moscou  et  le  médecin 
en  chef  de  la  police.  —  Le  Conseil  médical  ne  communique 
ses  conclusions  qu'à  l'administration  municipale. 

La  Commission  de  la  santé  publique  est  une  institution 
analogue  à  la  précédente,  mais  qui  constitue  l'organe  con- 
sulté par  la  Municipalité. 

Enfin,  la  Commission  sanitaire  des  Médecins  est  l'insti- 
tution la  plus  compétente  pour  l'étude  des  questions  sani- 
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taires,  car  elle  se  compose  surtout  des  médecins  sanitaires 
de  la  ville,  dont  on  peut  dire  ce  qui  suit: 

Actuellement,  Moscou  est  divisé  au  point  de  vue  sani- 
taire en  18  circonsriptions.  Chacune  de  ces  circonscription 
se  trouve  sons  la  gestion  d'un  médecin  sanitaire,  agissant 
en  vertu  d'instructions  de  l'Administration  Municipale,  et 
d'une  curatelle  sanitaire,  composée  de  personnes  influentes, 
jouissant  de  l'estime  dj  la  population. 

La  principale  fonction  du  médecin  sanitaire  est  de  s'occu- 
per d'écarter  autant  que  possible  dans  sa  circonscription 
tout  ce  qui  peut  contribuer  à  l'éclosion  ou  au  développe- 
ment d'épidémies.  C'est  pourquoi  il  a  pour  devoir  d'appor- 
ter une  attention  spéciale  aux  conditions  hygiéniques  des 
logements  de  la  population  pauvre,  des  fabriques,  des  usi- 
nes, des  asiles  de  nuit,  etc.,  ainsi  que  d'examiner  les  mai- 
sons où  se  sont  déclarées  des  maladies  contagieuses  et  de 
prendre  des  mesures  contre  l'expansion  de  ces  dernières. — 
Les  médecins  sanitaires  étudient  aussi  les  questions  de 
propagation  des  maladies  contagieuses  dans  la  ville  de 
Moscou  et  dressent  le  tableau  médico-topographique  de  leur 
circonscription,  accompagné  de  l'étude  de  l'eau,  du  sol,  des 
logements,  etc.  Le  curateur  et  le  médecin  sanitaire  de  la 
circonscription  constituent  sa  Curatelle.  Celle-ci  a  pour  prin- 
cipal devoir  de  veiller  à  l'exécution  de  toutes  les  mesures 
contre  la  prop  igation  des  maladies  contagieuses  prises  par 
la  Commission  sanitaire  executive  de  la  ville,  ainsi  qu'à  1  exé- 
cution de  tous  les  règlements  relatifs  à  l'amélioration  de 
l'état  sanitaire  de  sa  circonscription.  En  outre,  la  Curatelle 
s'occupe  tout  spécialement  de  l'état  sanitaire  de  la  popula- 
tion pauvre  de  sa  circonscription,  et  même  elle  l'aide  ma- 
térialement.  —  Aussi,  les  membres  de  la  Curatelle  ont  le 
droit  de  pénétrer  dans  toutes  les  propriétés  de  leur  circons- 
cription pour  les  inspecter  et  d'inviter  fonctioimaires  de  la 
police  à  dresser  procès-verbal  des  irrégularités  remarquées, 
ou  à  faire  exécuter  les  règlements  en  vigueur. —  Les  cura- 
teurs sanitaires,  avec  leurs  aides,  et  les  médecins  sanitaires 
se  réunissent  périodiquement  en  conseils  de  circomcriptions 
pour  examiner  les  diverses  questions  relatives  à  leurs 
circonscriptions. 

En  outre,  les  médecins  sanitaires  se  réunissent  chaque 
semaine  en  „conseiI",  formant  ainsi  la  „Commission  des 
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Médecins  sanitaires",  chargée  d'examiner  les  nombreux  côtésl 
du  service  sanitaire  de  la  ville. 

Depuis  1886,  voici  quelle  est  la  composition  de  cette 

commission:  .  . 

Président:  un  membre  de  l'Administration  municipale. 

iMembres:  le  chef  de  l'Administration  médicale  de  la 
ville;  l'inspecteur  des  hôpitaux  civils;  le  médecin  en  chef 
de  la  police;  un  médecin  de  l'administration  militaire;  des 
experts  pour  les  questions  spéciales;  tous  les  médecins  sar- 
nitaires  des  circonscriptions;  les  médecins  des  écoles  de  la 
ville;  les  médecins  de  la  station  sanitaire;  les  médecins  des 
dispensaires  d;  la  ville  et  les  médecins  inspecteurs  des 
marchés. 

La  Commission  est  l'organe  scientifique,  aux  conseils 
duquel  s'adresse  le  service  de  Sjrveillance  sanitaire  de  la 
ville. 

La  lutte  contre  les  maladies  contagieuses  aiguës  con- 
stituant la  fonction  des  médecins  sanitaires,  ceux-ci  sont 
informés  de  chaque  cas  de  maladie  à  l'aide  de  cartes  sa- 
nitaires spéciales  qui  leur  sont  envoyées  par  l'Administra- 
tion municipale.  Quant  à  cette  dernière,  elle  reçoit  ces  cartes 
de  l'Administration  médicale  le  jour  même  où  celle-ci  les 
a  reçues  des  hôpitaux  et  des  médecins  ayant  eu  affaire  à 
des  personnes  atteintes  de  maladies  contagieuses.  Ces  car- 
tes sont  portées  gratuitement  par  la  poste  à  l'Admini- 
stration médicale  de  la  ville.  —  Elles  contiennent  les  ren- 
seignements suivants:  le  nom  et  les  prénoms  du  malade, 
son  adresse,  le  genre  de  logement  qu'il  occupe,  son  âge  et 
ses  occupations,  le  genre  de  sa  maladie,  l'endroit  oii  il  est 
traité,  la  date  du  début  de  la  maladie  et  celle  où  le  méde- 
cin l'a  constatée.  Pendant  ces  dernières  années,  le  nombre 
de  cartes  reçues  par  l'Administration  s'est  élevé  annuelle- 
ment à  plus  de  30,000. 

Sur  ses  cartes  on  indique  également  si  le  médecin  sani- 
taire est  nécessaire  et,  dans  ce  cas,  ce  dernier,  une  fois 
arrivé  sur  place,  peut  exiger  immédiatement  du  fonction- 
naire de  la  ville  chargé  de  la  désinfection  le  personnel 
d'ouvriers  et  tout  ce  qu'il  faut  pour  procéder  à  cette  opé- 
ration. 

La  désinfection  est  placée  suus  la  gestion  d'un  fonction- 
naire nommé  par  la  ville  et  de  deux  pharmaciens;  18  ouvriers 
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Sont  à  leur  disposition.  Le  magasin  des  désinfectants  et 
tout  le  matériel  nécessaire  sont  aussi  sous  la  surveillance 
du  fonctionnaire  chargé  de  la  désinfection. 

Le  développement  de  la  surveillance  sanitaire  s'est  ac- 
compli de  la  façon  suivante. 

En  18"i9,  la  ville  a  construit  une  blanchisserie  centrale 
pour  le  linge  des  hôpitaux  et  une  chambre  de  désinfection 
pour  les  objets  de  toute  sorte  provenant  des  malades. 
En  1887,  on  a  commencé  à  créer  des  hospices  d'accouche- 
ments et  des  dispensaires,  avec  remise  gratuite  des  remèdes 
aux  indigents,  et  le  nombre  de  ces  institutions  augmente  au 
fur  et  mesure  des  ressources  disponibles  (voir  le  Tableau 
de  leur  fonctionnement).  En  1889,  on  a  institué  sur  tou- 
tes les  écoles  de  la  ville  une  surveillance  sanitaire,  dont  le 
soin  a  été  confié  à  8  médecins  chargés  de  s'assurer  de  leur, 
situation  hygiénique  et  de  la  santé  des  élèves,  de  prendre 
des  mesures  contre  les  maladies  contagieuses  et  de  présen- 
ter chaque  année  le  compte  rendu  de  leurs  travaux. 

Depuis  1889,  la  surveillance  de  la  prostitution  est  aussi 
du  ressort  du  service  sanitaire  de  la  ville. 

En  1890,  on  a  décidé  de  partager  la  ville  en  dix  cir- 
conscriptions pour  la  surveillance  du  commerce  des  denrées 
alimentaires.  Cette  surveillance  est  exercée  dans  chaque  cir- 
conscription par  un  médecin  inspecteur  de  marchés. 

En  1891,  on  a  créé  la  station  sanitaire  de  la  ville.  Cette 
station,  annexée  à  l'Institut  d'Hygiène  de  l'Université  est 
chargée  de  l'analyse  des  divers  objets  de  consommation. 

Tout  ce  qui  concerne  la  surveillance  sanitaire  de  la  ville 
est  publié  chaque  année  sous  forme:  1"  de  comptes  rendus 
des  médecins  inspecteurs  de  marchés;  2"  de  comptes  ren- 
dus de  l'Administration  municipale  sur  le  service  sanitaire; 
4"  de  comptes  rendus  des  médecins  sanitaires,  scolaires  et 
gérants  de  dispensaires,  imprimés  dans  les  «Nouvelles  de 
la  Municipalité  de  Moscou". 
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Tableau  2.  Les  Dispensalp 


De  la 

iiTi!i  Qn  ïf  cIt!)  Vn 

De  la 
PrjfisnBTiskftiâ. 

De  Lcf<irto\ 

1886 

188fi 

1889 

Adresses  des  dispensaires  . . 

Triëkh- 
swiatitelsky 
pér.,  m. 
Liapinp. 

Prototchny 
pér., 
m.  Saweliew. 

Rue 
Bogéniknw' 
m.  Géberliac 

Noms  des  médecins  < 

Gérant. 

J.  I. 

Serguiew. 

N.  A. 
Kramorew. 

Gérant. 

I.  I. 

Tolpygo. 

W.  W. 
Schélékhow. 

Gérant. 

N.  N. 

Savinow. 

E.  I. 
Woïnow. 

Nombre  de  jours  de  réception 

311 

Malin 
319 

Soir. 
27-1 

Matin.  Soi 

319'  2'. 

Nombre  total  do  malades  . . . 

23253 

11693 

11171 

8928 

57Î' 

13794 

6418 

6099 

4148 

29- 

7235 

4161 

4092 

3512 

22.. 

Enfants  de  moins  de  5  ans.. 

1819 

818 

729 

1006 

4( 

405 

296 

251 

262 

r 

Nombre  de  consultations  .... 

56339 

22001 

23646 

18331 

118-^ 

Moyenne  de  malades  par  jour. 

181 

62 

86 

58 

N"nmbrp   r)p  malrïdp*?  atfpiTit*? 

de  maladies  contagieuses, 
envoyés  dans  les  hôpitaux 

1702 

75 

40 

20 

Malades  atteints  d'autres  ma- 
ladies envoyés  dans  les  hô- 

50 

36 

6 

934 

527 

823 

433 

lï 

Nombre  de  jansements  ...  . 

7586 

5070 

6704 

3304 

18- 
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de  'a  ville  en  1896. 


De  la 
R'"gojskaia. 

De  la  Snii- 
s'chcvvsk  ïa. 

Oô  lîi  Mie- 
stchanskaïa 

De  la 
Tagank.a. 

Pour  les  s  Y' 
philitiqiies. 

Total. 

1889 

1891 

1892 

1893 

1897 

Place  Simnaïa. 
m.  de  la  ville. 

Arc  de 
Triomphe, 
m.  de  la  ville. 

Rue  Grande 
Spas.ikaïa. 
m. 

Scliakhow 

Maison 
de  la  ville 
de  la  Taganka. 

Trëkh- 
swiatitelsky 
pér.,  m. 
Liapine. 

Cérar.t 

I.  N. 
Wonsbioick. 

I.  N.  Diéew. 
M.  M.  Iwanow. 

Pé.-ant. 

W.  I. 

Ncdouraow. 



1. 1.  Rosanow. 
N.  S. 
Schirokow. 

A.  P. 
Trcskouninc. 

Gérant. 

A.  Tli. 
Ffdorow. 

~~ 

E.  I. 
Quatz. 

Gérant. 

I.  I'. 

Tchoulkow. 

J.  J. 

Martsinowsky. 

Gérar  t. 

A.  I  Ti- 
khoniirow. 

— 

W.  G. 
Pouzenkine 

Matin. 

328 

Soir. 

2f0 

Matin. 

324 

Soir. 

275 

322 

Soir. 

277 

od4U 

24934 

13692 

22998 

17916 

1  f^lOQ 

26056 

11016 

 -•  

11199 

5671 

12015 

7956 

10662 

5799 

9c(09o 

8244 

4974 

7005 

6777 

uo  1  o 

8185 

3525 

bol  10 

4404 

2292 

3177 

2405 

1036 

5724 
1485 

1272 

25749 

1087 

755 

801 

778 

530 

420 

7242 

48653 

22876 

49522 

36876 

38326 

48480 

23796 

400689 

148 

82 

153 

134 

113 

151 

86 

1305 

107 

20 

97 

31 

6 

45 

2 

2151 

11 

3 

28 

5 

1 

2 

1188 
7649 

3 

149 

1792 

735 

844 

793 

750 

1186 
3021 

10204 

9321 1  3422 

11796 

61  â9 

10280 

76108 
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Médecins  sanitaires  de  la  ville. 


Noms. 

j     Nombre  et  dénomination  des 
quartiers  dépendant  de  chaque 
médecin. 

Bérézine,  D.  N. 

3  quartiers. 
(1-er  et  2-e  quartier  de  l'arrond. 
de  Serpoulfhow;  1-er  quartier  de 
l'arrond.   de    la  Khamovnitche- 

Biélaew,  S.  1 

2  quartiers. 
(1-er    quartier    de   l'arrond.  de 
la  Rogojsliaïa  et  2-e  quartier  de 
l'arrond.  de  la  Yaousa). 

Bykowsky,  I.  N. 

2  quartiers. 
(1-er  quartier  de  l'arr.  de  Sou- 
stchewo  et  1-er  quartier  de  Tarr. 
de  la  Srétenka). 

Wérewkine,  S.  I. 

2  qUiirtiers. 
(2-e  quartier  de  l'arrond.  de  la 
Presnia  et  2-c  quartier  de  l'arr. 

de  l'Arbate). 

Winogradow,  N.  P. 

2  quartiers. 
(2-e  et  3-e  quartier  de  l'arr.  de 
Lefortowo). 

Iwanow,  E.  M. 

2  quartiers. 
(2-e  quartier  de  l'arr.  de  la  Kha- 
mownitcheskaïa  et  2-e  quartier  de 
l'arr  de  la  Prétchistonka). 

Kartamyschew,  S.  M. 

3  quartiers 
(1-er  quartier   de   l'arr.   de  la 
Yaousa,  2-e  quartier  du  l'arr.  de 
la  Sriétmka  et  2-e  quart,  de  l'arr. 
do  la  Basmannaïa). 

Kokiiie,  A.  J. 

2  quartiers. 
(1  er  quart,  de  l'arr.  de  la  Pré- 
tchistonka et  2-e  quartier  de  l'arr. 
do  la  Yakimanka). 
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Noms. 

Nombre  et  dénomination  des 
quartiers  dépondant  de  cbaquc 
médecin 

Krotkow,  N.  F. 

2  quartiers, 
(l-er  et  2-c  quartier  do  l'arr.  do 
la  Piatnitslfnïa  . 

Klémenticw,  ^.  G. 

3  quartiers, 
(l-er,  2-e  et  3  e  quartier  de  l'arr. 
de  la  Twerskaïa). 

Pomérantsew,  A.  S. 

2  quartiers, 
(l-er  quart,  de   l'arr  de  la  Yaki- 
manka  rt  arr.  du  Gorod). 

Péniazew,  I.  S 

2  quartiers, 
(l-er  et  3-o  quartier  do  l'arr.  do 
la  Miestchanska'ia). 

Raltséwitch,  A.  A. 

2  quartiers. 
(2-e  quart,  de  l'arr.  dol-efortowo 
et  l-er  quprt  de  l'arr,  delaB.is- 
ma  nnaïa) 

Robert,  N.  A. 

2  quartiers, 
(l-er  quart,  de  l'arr.  do  l'Arbato 
et  l-er    quart,   de   l'arr.  de  Lt 
Presnia). 

Sakliarow,  N.  I. 

2  quartiers. 
(2-e  et  3-e  quart,  do  l'arr.  do 
Soiistchnwo). 

Stawrowsky,  W.  F. 

2  quartiers. 
(2-e  et  3-e  quart,  do  l'arr.  de  la 
Rogojskaïa). 

Poupynine,  N.  A 

3  quartiers. 
(1-cr  2-0  et  3-e  quart,  de  l'arr.  de 
la  Miasnitskaïa). 

Sawostianow,  A.  ]. 

2  quartiers. 
(2-c  et  4-e  quart,  do  l'arr.  de  l,i 
Miestchunskaïa). 
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Médecins  scolaires  de  Moscou. 


NOMS. 

Nombre  d  écules 
dépendant  de 
chacun  d'eux. 

NOMS 

Nombre  d'écoles 
dépendant  de 
chacun  d'eux. 

Fowitsky  (M-me  0.  P.). 

16 

Popow  (P.  p.). 

16 

Glagolcw  (W.  M.). 

16 

Golowatchew  (A.  A.). 

16 

Kapoustine(iM-™eM.P.). 

16 

Lébédew.(A.  N.). 

16 

Krilitchewsky  (M.  Z.). 

16 

Moltchanow  (M.  I.). 

16 

QUATRIÈME  PARTIE 

Etablissements  hospitaliers. 

Hôpitaux.  —  Hospices.  —  Maisons  de  santé.  —  Dispensaires. 

Nous  donnons  ci-après  une  liste  aussi  complète  que  pos- 
sible des  liôpitau.x  appartenant  tà  la  ville,  à  l'administration 
militaire  et  à  d'autres  institutions  publiques.  Indépendam- 
ment de  ces  établissements,  Moscou  possède  encore  54 
maisons  de  santé  et  dispensaires*),  consacrés  aux  spéciali- 
tés suivantes:  gynécologie  —  8;  maladies  mentales  —  7; 
ophthalmologie  —  4;  dermatologie  et  maladies  vénérien- 
nes—4;  affections  chirurgicales  —  3;  maladies  infantiles  —  1; 
bégaiement — 1;  maladies  de  la  gorge,  des  oreilles  et  du 
nez  —  1;  hydrothérapie  —  6;  électro-thérapie  —  4;  orthopé- 
die—  2;  homéopathie — 1;  maladies  internes  — 12  (lo  payants 
et  2  gratuits). 

Il  existe  à  Moscou  45  pharmacies  qui,  en  1896,  ont  exé- 
cuté 1.646,314  ordonnances. 

Dispensaire  de  la  Communauté  des  Soeurs  de  Cha- 
rité d'Ibérie,  dépendant  de  la  Société  Russe  de  la 
Croix  Rouge. 

(Malaia  Yakimanka,  m.  de  la  Communauté). 
Fondé  le  15  octobre  1896. 

Destiné  aux  consultations  gratuites  sur  toutes  sortes  de 
maladies. 

Les  réceptions  ont  lieu  tous  les  jours,  excepté  le  lundi, 
de  4  à  7  heures  du  soir. 

Directeur  du  dispensaire:  I.  K.  Yourassowsky. 

Le  personnel  se  compose  de  24  médecins  spécialistes: 
Maladies  des  organes  internes:  A.  A.  Oiitchenicow,  V.  T. 

")  A  notre  grand  regret,  quelques  ét.ihlisscnients  privés  ne  nous  ont 
fait  parvenir  aucun  n  nseignement. 


—  -I-J  — 


Karouzine,  G.  V.  Bezsonou\  N.  N.  Willinm,  N.  A.Slcwortsow, 
G.  M.  Kilcimorine.  Maladies  chirurgicales:  V.  A.  Florinshj, 
G.  P.  Pichnow,  V.  I.  Dobrotworsky,  1.  I.  Tohiesen.  V.  G. 
Bourncw,  F.  F.  Orguine.  Maladies  de  femmes:  7  K.  You- 
rasso2vsky,  A.  N.  NareïJco,  G.  J.  Boijarldne.  Maladies  d'en- 
fants: A.  I.  Krukow,  H.  P.  SeM<,row,  N.  A.  Vidder, 
A.  P.  Boblou\  V.  I.  MoU  hanow.  Maladies  urinaires:  T.  P. 
Poidiacjuine.  Maladies  nerveuses:  G.  P.  Tchernychoiv.  Mala- 
dies de  la  gorge,  du  nez,  des  oreilles:  (i.  F.  Polonsky. 
^Maladies  de  peau:  A.  P.  Ottst'inow. 

Dispensaire  gratuit  fondé  du  l'honneur  du  prince 
W.  A.  Dolgoroukow. 

Dépendant  du  Comité  de  «l'Assistance  Chrétienne''   de  la 
Société  Russe  de  la  Croix  Rouge. 
(Place  Sobatchia). 

Fondé  en  1882. 

Destiné  aux  malades  venant  en  consultation  pour  tous 
les  genres  de  maladies. 

Le  personnel  médical  se  compose  de  10  personnes:  K.  M. 
Solomka,  F.  A.  Alexandrow,  J.  K.  Murel,  N.  A.  Kramo- 
reiv,  P.  I.  Tchoulkoiv,  N.  A.  Lazareiv,  I.  A.  Dysky,  0.  A. 
Stcherba  et  G.  T.  Polil. 

En  1896,  il  est  venu  au  dispensaire  24,782  personnes, 
auxquelles  il  a  été  donné  32,782  consultations.  Il  a  été 
fait  1,756  opérations. 

Dispensaire  des  femmes-médecins  pour  les  femmes 
et  les  enfants. 

Placé  sous  la  dépendance  de  la  Direction  Médicale 
(Rue  Malaïa-Dmitrowka,  m.  Maximow). 

Fondé  en  1885  par  onze  femmes  -  médecins:  M-mes  Wé- 
niaminotv,  ]Vludykine,  Sokolow,  Proujansky,  Kapoustine,  Ka- 
menkow,  JAkJiareiv,  Brusteiii,  Ekouline,  Ej)stdii  et  Florii^r. 

De  1888  à  J895,  ce  dispensaire  était  affecté  aux  opéra- 
tions gynécologiques  et  aux  femmes  en  couches.  Depuis 
1896,  on  y  reçoit  que  les  femmes  et  les  enfants  venant  en 
consultation. 

Médecins:  M-mes  0.  W.  Sokolow  et  Iv.  W.  Lajpschine. 
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Dispensaire  de  la  section  de  la  Priesnia 

du  Comité  de  Dames  pour  l'assistance  aux  indigents  de 
Moscou,  fondé  en  l'honneur  la  princesse  M.  P.  Stcherbatow. 

Dépendant  de  la  Direction  des  étaljlissements  de  l'Impé- 
ratrice Marie. 
(Rue  Srédnaïa-Priesnia,  Predtetchensky  pér.). 

Fondé  en  1885. 

Destiné  aux  malades  indigents  venant  en  consultation. 

Médecins.  P.  A.  Bnhikuw,  A.  iV.  Talanow,  ]).  D. 
Nolcini,  li.  J.  Bomme,  I.  L.  Yarklio,  G.  S.  Abramow. 
0.  J.  Lubowitch.  I.  J.  Okountchikow,  A.  P.  Polétaew, 
A.  W.  Ch-ossmann,  S.  S.  Schneerson,  A.  S.  Egorow,  N.  W. 
Wassileivsky,  S.  I.  WérewMne,  D.  A.  Wozdwigensky  et 
N.  TT".  Nikonline. 

Les  malades  de  l'arrondissement  de  la  Priesnia  reçoivent 
les  médicaments  gratis,  mais  avec  l'obligation  de  rendre  le 
récipient.  Les  malades  des  autres  arrondissements  ne  reçoi- 
vent gratis  que  les  consultations. 

Dispensaire  de  la  Société  des  Médecins  Russes. 

(Arbate). 
Fondé  le  15  Janvier  1864. 

Destiné  à  donner  des  consultations  sur  tous  les  genres 
de  maladies.  Chaque  maladie  est  étudiée  par  un  spécialiste. 

Le  personnel  médical  comprend  29  personnes:  E.  ii'. 
Klin,  ./.  /  Molnar,  I.  Aivsitkliisky,  I.  N.  Karasseiv, 
E.  K.  Ikawitz,  N.  G.  Woronow,  N.  W.  Yablokow, 
N.  N.  Mémorsky,  N.  A.  Lazarew,  W.  A.  Saniguine,  J.  A. 
Botkine,  N.  N.  Mamonow,  W.  I.  WodiayiUne,  S.  S.  Kholmo- 
gorow,  I.  N.  Alexandrow,  F.  E.  Kiister,  I.  I.  Rozanow. 
M-mes  E.  P.  Wéniaminow  et  E.  A.  Mikhailoiv.  L.  N. 
Mourgine,  K.  M.  Solomko,  W.  K.  Mlodzietvsky,  N.  G. 
S^ondzilowsky ,  N.  N.  Bozanow,  A.  N.  Lébédew,  W.  P. 
Zérênine,  G.  N.  Kaloustow  et  M-me  M.  A.  Lawrow. 

En  1896,  le  nombre  des  consultations  a  été  de  24,055 
et  il  a  été  fait  1,904  opérations.  11  n'y  a  pas  eu  de  cas  de 
mort. 
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Hôpital  Alexandre,  appartement  à  la  Société  des  Mar- 
chands de  Moscou. 

(Kue  Stchipkowskaïa,  quartier  de  Serpoukhow). 

Fondé  le  14  avril  1891. 
Nombre  de  lits:  150  (75  par  chaque  sexe). 
Destiné  au  traitement  des  malades  âgés  de  IG  ans  au 
moins,  atteints  de  maladies  chroniques. 
Médecin  en  chef;  N.  P.  Bozanoiv. 

Médecins  surnuméraires:  M.  S.  Kolow,  F.  W.  Doukho- 
nine,  W.  W.  Schéléklmv,  N.  N.  Diéew  et  J.  J.  Kuudré- 
vatoiv. 

En  1896,  il  a  été  traité  758  malades  (406  hommes  et 
352  femmes).  Nombre  d'opérations  exécutées:  134.  Décès: 
106  (58  hommes  et  48  femmes). 

Hôpital  fondé  en  l'honneur  de  S.  M.  l'Empereur 
Alexandre  III. 

(Mal  y  Kazenny  péréoulokj. 

Fondé  en  1881. 
Nombre  de  lits:  235. 

Destiné  au  traitement:  1*  des  personnes  des  deux  sexes 
atteintes  de  maladies  mentales,  des  personnes  mordues 
par  des  animaux  enragés,  3»  des  personnes  souffrant  de 
maladies  internes  chroniques. 

Médecin  en  chef:  J.  0.  Goldendach.  Médecin  principal: 
S.  W.  Puutchlcow.  Internes:  *S'.  N.  Dmitriew,  I.  O.  Matsu- 
schéwitsch,  A  N.  Tolokunnikow,  S.  I.  Fomiiie,  T.  W. 
Sapryguine,  K.  Baiy  et  I.  B.  Gannouschkine. 

En  189G,  il  a  été  traité  dans  toutes  les  sections,  y 
compris  les  personnes  venues  pour  morsures  d'animaux 
enragés,  2,764  malades.  Il  y  a  eu  281  décès.  11  n'a  été 
fait  que  de  petites  oj)érations:  ouvertures  d'abcès,  etc. 
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Hôpital  Alexéew 

du  Comité  de  Dames  pour  l'assistance  aux  indigents. 

(Rue  Pretchisten]va,  Polouektowsky  pér.). 

Fondé  en  1870  par  M-me  W.  E.  Tchertow. 
Nombre  de  lits:  30. 

Cet  hôpital  est  destiné  à  isoler  les  élèves  des  Ecoles 
Marie  et  Alexandre  -  Marie  atteintes  de  maladies  exanthé- 
matiques  et  contagieuses. 

Médecin  titulaire:  M.  W.  Fopow.  Adjoint  et  consultant 
pour  les  maladies  de  la  gorge:  S.  I.  Mukrooussuw.  Inspec- 
trice et  infirmière  de  l'hôpital:  M-me  E.  E.  Ueid. 

En  189ii,  il  a  été  traité  76  malades.  Il  n'y  a  pas  eu  de 
décès. 

Hôpital  des  Frères  Bakhrouschine, 

dépendant  de  la  Municipalité  de  Moscou. 
(Sokolnitchié  Polé  . 

Fondé  en  1887  par  les  frères  P.,  A.  et  \V.  Bakrou- 
schine,  qui  y  ont  consacré  une  somme  de  850,000  roubles. 

Nombre  réglementaire  de  lits:  200;  nombre  de  lits  pour 
les  maladies  chroniques:  38;  lits  de  la  section  des  incu- 
rables: 191. 

Destiné  aux  maladies  chroniques  on  incurables. 

Dispensaire  pour  tous  les  genres  de  maladies,  avec  re- 
mise gratuite  des  médicaments. 

Médecin  en  chef:  le  docteur  L.  K.  Ffehl. 

Médecins:  /.  Bérezkim,  N.  D.  2'itow,  P.  A.  Tam- 
burei;  A.  I.  Yartsew,  T.  I.  Goriansky^  A.  E.  Zaïtsew  et 
J).  A.  Kouzmine. 

En  1896,  il  a  été  traité  1,556  personnes,  dont  251  incu- 
rables; il  est  venu  au  dispensaire  26,743  malades,  auxquels 
il  a  été  donné  49,349  consultations;  l'hospice  d'accouclie- 
ments  a  reçu  378  femmes.  Dans  la  section  chirurgicale  il  a 
été  exécuté  263  opérations.  Au  dispensaire,  il  a  été  fait 
plus  de  2,000  petites  opérations,  telles  qu'ouvertures  d'abcès, 
sutures,  etc.,  arrachages  de  dents  (1,120). 
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Il  y  a  en  290  morts,  dont  138  de  la  phthisie  et  28  du 
cancer  de  la  matrice  non  opéré.  Parmi  les  malades  in- 
curables, il  y  a  en  53  morts. 

A  l'hôpital  est  annexé  un  hospice  d'accouchements  de 
4  lits. 

En  1896,  il  a  été  dépensé  71,081  r.  75  pour  l'entretien 
de  l'hôpital,  de  l'hospice  d'accouchements  et  du  dispensaire. 
30  lits  ont  été  entretenus  à  l'aide  des  intérêts  du  capital 
donné  par  MM.  Bakhrouschine  et  20  lits  à  l'aide  des  inté- 
rêts du  capital  de  Madame  Poloudensky. 

L'hospice  des  incurables  a  coûté  16,930  r.  47,  fournis 
par  les  intérêts  du  capital  de  MM.  Bakhrouschine. 

Hôpital  de  la  Basmannaïa, 

appartenant  à  la  ville. 

(Rue  Novo-Basmannaïa,  maison  de  l'Administration  muni- 
cipale). 

Fondé  en  1876. 

Nombre  de  lits:  404,  dont  4  entretenus  aux  frais  de 
donateurs. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  le  typhus  exanthématique,  la  variole,  l'érysipèle,  la 
rougeole,  la  scarlatine,  la  diphthérie,  la  syphilis  et  les  ma- 
ladies mentales. 

Médecin  en  chef:  P.  N.  Fédorow. 

Adjoint:  M.  L.  Pmvloivsky. 

Prosecteur:  Th.  N.  Rémézotv. 

Internes:  iV.  N.  MémorsJcy,  A.  W.  Schubert,  V.  A. 
Stégenslcy,  A.  E.  Tsivietlcow,  N.  I.  Snmosslcy,  E.  E.  Lau- 
denbach,  L.  N.  Warneek,  N.  I.  Schakhowskoy,  P.  P.  Smir- 
noiv,  V.  N.  Prianischniko'io,  N.  P.  TswietJcotv,  et  A.  T>. 
Tontolmine. 

En  1896,  il  a  été  traité  5836  malades  et  il  a  été  donné 
25186  consultations.  Nombre  d'opérations  exécutées:  gran- 
des opérations  —  444;  opérations  sèches — 1031;  petites  opé- 
rations— 2529. 

Opérations   exécutées  dans  la  division  gynécologique: 
laparatomies — 95;  autres  opérations— 244. 
Décès  dans  tout  l'hôpital — 611. 


Hôpital  Impérial  Catherine. 

dépendant  du  Ministère  de  l'Instruction  publique. 

(Avenue  du  boulevard  Strastnoy). 

Fondé  en  1775. 
Nombre  de  lits:  226 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  contagieuses,  à  celui  des  affections  des 
organes  génito-urinaires,  des  maladies  de  femmes  et  des  ma- 
ladies nerveuses. 

Le  personnel  se  compose  de  six  médecins. 

Médecin  en  chef:  le  professeur  émérite  ordinaire  I.  N. 
Nowatsky.  Aide  du  médecin  en  chef:  le  professeur  extraor- 
dinaire: K.  F.  Klein.  Internes  permanents  (assistants): 
T.  A.  Motowilow,  N.  W.  Twéritinow,  A.  P.  Zàbolotslty  et 
K.  K.  Nagel. 

En  1896,  il  a  été  traité  1556  malades.  Il  a  été  fait 
379  grandes  et  968  petites  opérations.  Il  y  a  eu  142  décès. 

Dans  l'hôpital  se  trouvent]  des  cliniques  dépendant  de 
l'Université  de  Moscou. 


Ancien  Hôpital  Catherine. 

appartenant  à  la  ville  depuis  1887. 

(3-e  Miéstchanskaïa,  2,  13  et  59). 

Nombre  de  lits:  78P,  disposés  dans  17  pavillons  en  bois 
séparés. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  mentales  et  syphilitiques. 

Nombre  de  médecins  titulaires:  28. 

Médecin  en  chef:  W.  N.  Srhnaubert.  Médecins  princi- 
paux: E.  M.  Stépanow,  N.  P.  Skwortsow.  Prosecteur:  W.  A . 
Cnllev.  Consultants:  A.  .T.  Kojewnikow,  W.  F.  Snéguirev), 
N.  .J.  Schkott  et  P.  A.  Soliinaeio.lnievnes  titulaires-  W  P 
Kryloiv,  W.  P.  Yablokowsky,  N.  N.  Bozunow,  P.  A.  Boq- 
dcmoiu  W.  F.  Nowsky,  W.  W.  Ouspensky.  a.  N.  Boiw 
L  I.  Glomcfikow,  N.  F.  Bénévolensky,  N.  G.  Soudzilowsky'. 
Th.  A.  Guether.  T.  P.  S  >kolow,  S  P.  Galitsky,  A.  S. 
Fanow,  G  N.  Butenop,  P.  A.  Préobragensky,  W  T  Wo- 
ronkow,  N.  A.  Sokolow,  N.  A.  Mikhaàoiv  et  J  .7  Liibo- 
ivitcli. 
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En  1896,  il  a  ctû  traité  11263  malades;  il  a  ctû  fa>t 
950  opérations  et  il  est  mort  1260  personnes. 

Au  dispensaire  il  a  été  donné  30000  consultations. 

Au  commencement  de  ce  siècle  cet  hôpital  était  destiné 
aux  prisonniers  malades,  aux  assistés  de  la  maison  de  tra^ 
vail  et  aux  mendiants.  En  1844,  le  nomljre  des  lits  de  l'hô- 
pital fut  porté  à  400  et  il  reçut  le  nom  c'e  division  de  l'an- 
cien Hôpital  Catherine  pour  les  ouvriers;  quant  aux  prison- 
niers, ils  cessèrent  d'y  être  admis.  En  1875,  on  construisit 
quelques  nouveaux  bâtiments  et  le  nombre  des  lits  fut  porté 
à  786. 

L'hôpital  occupe  une  superficie  de  8  déciatines  (87.000 
mètres  carrés).  Il  a  pour  annexes:  une  église  (en  construc- 
tion), un  amphithéâtre  anatomique  et  10  maisons  d'habita- 
tion pour  le  personnel. 

Il  comprend  les  divisions  suivantes:  maladies  internes, 
chirurgie,  gynécologie,  maladies  nerveuses,  maladies  des 
oreilles  et  de  la  gorge,  dispensaire  avec  remise  des  médi- 
caments et  hospice  d'accouchements  (pour  l'enseignement) 
de  7  lits,  avec  une  moyenne  do  980  couches  par  an. 

A  l'hôpital  est  annexée  une  école  pour  les  infirmières 
(pour  100  élèves),  avec  cours  de  3  ans,  et,  en  outre,  une 
Société  de  bienfaisance  pour  secourir  les  malades  sortants. 
Cette  Société  entretient  un  asile  pour  les  orphelins  dont 
les  parents  sont  morts  dans  cet  hôpital  (3-e  Miéstchan- 
skaïa  A'»  7). 

Hôpital  Evangélique  de  Moscou, 

(Chaussée  de  Sokolniki,  rue  Iwanowskaïa), 

Fondé  en  1883. 
Nombre  de  lits:  16. 

Destiné  au  traitement  des  femmes  malades,  principale- 
ment de  maladies  aiguës;  les  personnes  atteintes  de  mala- 
dies contagieuses  ou  mentales  ne  sont  pas  admises. 

Directeur:  A.  K.  Pictdan.  Interne:  L.  S.  Davidow.  Con- 
sultant permanent:  F.  F.  Veh. 

En  1896,  le  nombre  des  malades  hospitalisés  a  etc  de 
183,  et  il  y  a  eu  6  décès.  Il  a  été  fait  62  opérations,  dont 
48  gynécologiques  et  14  chirurgicales.  Il  est  venu  en  consul- 
tation 3872  personnes  qui  ont  fait  5128  visites. 
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Hôpital  Golitzine 

appartenant  à  (a  direction  des  ctaijiissemcnfs  de  l'Impéra- 
trice Marie. 
(Rue  Kaloujskaïa). 

Fondé  en  1802. 
Nombre  de  lits:  213. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  contagieuses,  les  maladies  chroniques 
incurables  et  l'aliénation  mentale. 

Nombre  de  médecins  titulaires:  12. 

Médecin  en  chef:  le  docteur  K.  Chr.  Inoews.  Aide  du 
médecin  en  chef:  S.  F.  Btruginshy  Médecins  en  premier: 
iSpasshj  et  Gioault.  Médecins  en  second:  Marnow,  Giwago, 
Bogoshwskv.  Consultant:  Kliolmogmou',  Zaya'itslcy  et  rri- 
hytkoiv.  Médecin-assistant  interne:  S.  Zimine.  Prosecteur: 
Malolietkoif. 

En  1896  il  a  été  hospitalisé  1339  malades;  le  dispen- 
saire a  été  fréquenté  par  18053  personnes  et  l'hospice  d'ac- 
couchements par  1229.  Il  a  été  fait  126  opérations.  La  pro- 
portion des  décès  a  été  la  suivante-  phtisie  et  maladies 
chroniques  39,1'yo,  autres  maladies  9,lo/0  (dont  4'/o  pour 
les  opérations). 

A  l'hôpital  est  annexé  un  hospice  d'accouchemonis  de 
27  lits,  un  asile  pour  108  personnes,  une  école  d'infirmiers 
I)our  120  élèves  et  un  dispensaire. 

Hôpital  Marie 

appartenant  à  la  direction  des  établissements  de  l'Impéra- 
trice Marie. 
(Rue  Novaïa  Bogédomka). 
Fondé  en  1805. 

Nombre  de  lits:  269,  dont  253  gratuits  et  16  payants. 

Destiné  au  traitement  des  affections  chirurgicales  et  des 
maladies  aiguës,  les  maladies  contagieuses  exceptées.  , 

En  1896,  il  a  été  traité  1809  malades;  il  a  été  fait  588 
opérations  et  il  est  mort  86  personnes. 

Médecin  en  chef:  M.  P.  TnkowJmv.  Internes  principaux: 
I.  A.  Gortutcheiu  et  N.  W.   Wassiliew.  Prosecteur:  /.  31. 
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Hakhintminoiv  Internes  en  second:  J.  A.  Schbilt,  N.  W. 
Pismémiy,  L.  P.  Bopoliépov,  W.  P.  Zérénine.  N.  T.  Smir- 
now,  et  A.  F.  Kaptérew.  Internes  surnuméraires:  N.  J. 
Fomine,  E.  P.  Stoscha,  I.  J.  Popoiu,  N.  M.  Mikhaïlow, 
W.  K.  Mlodzieiosky  et  I.  M.  Sérébrowshy. 

Hôpital  Militaire  de  IVIoscou. 

(Lefortowo,  Rue  de  l'Hôpital). 

Fondé  par  l'Empereur  Pierre  I  le  25  mai  1706  et  inau- 
guré en  1707. 

Nombre  de  lits:  1555. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies. 

Le  personnel  médical  se  compose  de  24  personnes:  I.  W. 
Kourkowsky,  T>.  P.  Bubélir,  Nowitsky,  A.  I.  Ozeretskow- 
sky,  S.  C.  Klikowitch,  N.  A.  Vorlricher,  P.  T.  SkUfos- 
sowsky,  P.  F.  Petermann,  A.  N.  Alélékow,  F  A.  Goloii- 
bew,  W.  B.  Beyer.  A.  E.  Volkmann,  W.  W.  Kornlkow, 
W.  A.  Sawitch,  E.  D.  Kourdumow,  W.  A.  Tchoutchkine, 
L.  0.  Perfiliew,  J.  E.  Hélein,  P.  A.  Pawloio,  A.  I. 
Roudneiv,  P.  W.  Lubomoudrow,  S.  J.  Tchistowitch  et  E.  N, 
Ballas  (1  vacance). 

En  1896,  le  nombre  de  malades  traités  a  été  de  7062; 
il  a  été  fait  954  opérations  et  il  est  mort  187  personnes. 

Hôpital  de  l'Empereur  Paul 

appartenant  à  la  direction  des  établisements  de  l'Impératrice 

Marie. 

(Rue  Grande  Serpoukhowska'ia). 

Fondé  en  1763. 
Nombre  de  lits:  177. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  mentales  et  chroniques  incurables. 
Nombre  de  médecins:  10. 

Médecin  en  chef:  G.  A.  Ouranossoiv.  Consultant:  A.  N. 
Solûwieiv.  Internes  principaux:  7.  I.  Konrbatow  et  N.  A. 
Giwopistsew.  Internes  en  second:  W.  A.  Tikhnmirow  et 
P.  G.  Bozanow.  Médecins  surnuméraires:  W.  W.  Medu-ic- 
dew,  A.  N.  Korestchenko,  N.  M.  Khéraskow  et  TT^.  A. 
Panow. 
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En  1896  il  a  été  traité  <à  l'hôpital  1539  malades  et  au 
dispensaire— 3115.  La  mortalité  pour  toutes  les  maladies  a 
été  de  10,7%.  Il  a  été  exécuté:  grandes  opérations  chirur- 
gicales et  gynécologiques  — 155;  petites  opérations  —  environ 
1000.  Il  a  été  posé  103  bandages  ou  appareils  en  plâtre. 

L'hôpital  occupe  une  superficie  de  32  dôciatines  et  ses 
l)câtiments  appartiennent  h  l'Etat. 

Hôpital  fondé  par  MiVI.  L.  S.  et  R.  P.  Poliakow 

et  entretenu  à  leurs  frais. 
(Taganka,  Rue  Worontsowskaïa,  m.  Poliakow). 
Fondé  en  1887. 
Nombre  de  lits:  15. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  internes.  Les  mala- 
des atteints  de  maladies  contagieuses  ou  nerveuses  ne  sont 
pas  admis. 

Médecin  en  chef:  A.  P.  GounvitcJi.  Interne:  A.  M.  Ko- 
warsky. 

En  1896  il  a  été  traité  31  malades,  dont  il  est  mort  6. 
La  plupart  des  malades  {2Q)  avaient  dépassé  l'âge  de  60  ans. 

Hôpital  de  la  prison. 

(Kue  Dolgorouliowskaïa). 

Fondé  vers  1830. 

Nombre  de  lits:  400. 
Destiné  au  traitement  des  prisonniers  atteints  de  toutes 
sortes  de  maladies. 

Médecin  en  chef:  P.  S.  Popow.  Interne  principal  M.  >S. 
Obakéwitch.  Internes  surnuméraires:  W.  W.  Glazow,  A.  F. 
Polétaew,  .S.  T.  Serguieew,  M.  G.  Stchégohw,  I.  D.  Wisch- 
niakoiu,  N.  J.  Iwanoiv,  S.  1).  Kalinine  et  IF.  M.  Eiiovger. 

Médecins  attachés  à  la  prison  du  gouvernement:  N.  P. 
TswiétaeAv  et  Biodoivskit;  à  la  prison  centrale  de  rélégation: 
P.  0.  Bortnowsky  et  K.  K.  Nikiforow;— à.  lu  prison  de  cor- 
rection: Ragozine. 

Consultants:  N.  W.  Wassiliew,  N.  G.  Prawosoud  et  M.  D. 
Lrhédew. 

En  1896  le  nombre  des  malades  a  été  de  3315  et  celui 
dos  décès  de  259. 
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Dans  lo  hàtiment  principal  sont  contonuos  los  divisions 
de  chirui'gie,  d'occulistique,  des  syphilitiques  et  des  mala- 
dies nerveuses  et  mentales. 

En  outre,  il  existe  cinq  divisions  installées  dans  des  ba- 
raques, ce  sont:  1"  celle  des  femmes  et  des  enfants;  2"  & 
30  deux  divisions  pour  les  maladies  chroniques;  4"  &  5"  des 
baraques  pour  les  hommes  et  les  femmes  atteints  de  mala- 
dies contagieuses. 

L'hôpital  possède:  un  amphithécître  anatomique,  un  cabi- 
net de  bactériologie  et  11  chambres  pour  les  malades  hos- 
pitalisés par  ordre  de  l'Administration. 

Hôpital  Schérémétiew. 

Annexe  à  l'Asile  du  comte  Schérémétiew. 
Dépend  du  Ministère  de  l'Intérieur. 
(Près  de  la  Tour  de  Souliharew). 

Fondé  en  1803  et  inauguré  en  1810, 
Nombre  de  lits:  75  en  hiver,  40  en  été. 
Destiné  au  traitement  des  maladies  internes  et  chirur- 
gicales. 

Le  personnel  médical  se  compose  de  5  personnes:  S.  M. 
Kleiner,  I.  N.  Zertseiv,  N.  N.  Fétrov),  N.  I.  Nicolsky  et 
P.  P.  Tchertkow. 

En  1896,  11  a  été  traité  687  malades  et  il  a  été  fait  40 
opérations.  II  y  a  eu  57  décès  (8,440/0). 

Premier  Hôpital  de  la  Ville 

placé  sous  le  patronnage  spécial  de  Sa  Majesté  l'Empereur. 
(Rue  Kaloujska'ia). 

Fondé  en  1833. 

Nombre  de  lits  dans  le  bâtiment  principal,  la  baraque 
chirurgicale,  la  division  de  Serpoukhow  et  les  deux  bara- 
ques pour  maladies  contagieuses:  536;  dans  la  division  des 
incurables:  100;  à  l'asile  Gurikhwostow:  56  et  dans  la  di- 
vision provisoire:  115. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  la  variole,  la  rougeole,  la  scarlatine,  le  typhus  exan- 
thématique  et  les  maladies  mentales. 
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Médecin  en  chef.  E.  E.  Klin.  Médecin  principal,  direc- 
teur de  la  division  chirurgicale:  J.  D.  Sarytsclieu'.  Internes 
titulaires:  i'.  W.  Boimiantseiv,  E.  E.  Freytag,  K  A.Ni- 
Icoutowsku,  W.  T.  Bezsonoio,  1.  I.  Sabourow,  P  N.  Ale- 
xandrowsJcy,  I.  N.  Nadéjdinc,  M.  A.  Lwntz,  S.  S.  Nasi- 
mow,  W.  W.  Borissow,  W.  A.  Samgnine,  A.  W  Stchkj- 
loiv,  ir.  G.  l'alschlioiv,  M.  F.  Istzer,  J.  F.  Lotow  et  N.  I. 
Karoboiv.  Prosecteur:  A.  G.  Mamourowsky . 

En  1896,  il  a  été  traité  à  l'hôpital  7330  personnes,  dont 

11  est  mort  L99.  Dans  la  division  des  incurables  il  a  été 
traité  178  personnes,  dont  il  est  mort  63.  A  l'asile  Gori- 
lihwostow  il  y  a  eu  B4  personnes,  dont  il  est  mort  5.  Enfin, 
dans  la  section  provisoire,  du  1-er  janvier  au  5  juillet  et 
du  29  octobre  au  1-er  janvier,  il  a  été  traité  1074  person- 
nes, dont  il  est  mort  115. 

A  l'origine,  en  1833,  l'hôpital  avait  été  construit  aux 
frais  de  la  ville  pour  450  lits.  En  1840,  il  lui  fut  annexé, 
au  frais  de  feu  Gorikhwostow,  un  asile  pour  50  malades 
incurables  ou  estropiés.  En  1888,  on  y  ouvrit  une  division 
complémentaire  dite  „de  Serpoukhow",  sur  la  rue  Schabo- 
lowka,  destinée  aux  femmes  syphilitiques.  Cette  même 
année,  en  mémoire  de  la  préservation  de  Lueurs  Majestés 
l'Empereur  et  l'Impératrice  et  de  leur  Auguste  famille  lors 
de  la  catastrophe  de  chemin  de  fer  du  17  octobre,  on  amé- 
nagea un  local  pour  100  malades  incurables  ou  estropiés, 
exigeant  des  soins  constants,  et  on  décida  de  construire 
une  baraque  chirurgicale  de  81  lits.  Celle-ci  a  été  ouverte 
en  1892.  Pour  faire  face  à  l'augmentation  des  malades  à 
Moscou,  la  Municipalité  a  ouvert  une  division  provisoire 
pour  l'été,  dans  un  bâtiment  en  bois. 

Deuxième  Hôpital  de  la  ville. 

(Rue  Kaloujskaïa). 

Fondé  en  l'-66. 

Nombre  de  lits:  400;  en  outre  il  existe  encore  4  lits 
fondés  par  MM  le  prince  A.  A.  Stcherbatow,  Filatow,  et 
M-mes  s.  S.  Botkine  et  Katunine. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  la  variole,  les  maladies  mentales  et  la  syphilis  chez 
les  femmes.  On  admet  des  malades  à  partir  de  l'âge  de 

12  ans. 
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Médecin  en  chef:  N.  I.  Fostnikow.  Internes  titulaires: 
il'.  1.  Frotopopow,  T.  N.  Zertchénikow,  I.  W.  Kovtarewsky, 
N.  W.  Korzlinsky,  I.  A.  Andréew,  S.  A.  Iliinsky,  W.  À. 
Orlow,  I.  F.  Fomine,  D.  I.  Oudaltsow  et  N.  P.  Afin- 
sky.  Internes  surnuméraires:  S.  I.  Kiriltsew,  A.  G.  Iwaki- 
rie,  N.  I.  Niémow,  M.  P.  Sektorow,  I.  I.  Khitrow.  Pro- 
secteur. A.  G,  Mamourowsky . 

Kombre  de  malades  en  1896:  6311,  dont  4053  hommes 
et  1732  femmes.  La  plupart  des  malades  étaient  atteints  de 
maladies  contagieuses:  typhus  exanthématique — 119,  typhus 
abdominal — 261,  fièvre  récurrente — 816,  typhus  de  forme 
indéterminée— 6S3,  scarlatine — 555,  rougeole — 151  et  pneu- 
monie croupale — 396.  Personnes  atteintes  de  syphilis  et  de 
maladies  vénériennes:  459. 

Le  nombre  de  morts  a  été  de  664  (10,50/0).  Proportion 
de  la  mortalité  par  maladie:  typhus  exanthématique  7,90/q; 
typhus  abdominal  150/q;  fièvre  récurrente  5,380/q;  pneumonie 
croupale  lG,9'*/o,  scarlatine  19%.  Nombre  d'opérations:  111, 
dont  86  occasionnées  par  des  phlegmons,  etc. 

A  l'hôpital  est  annexé  un  disi  ensaire  avec  remise  gra- 
tuite des  médicaments;  il  s'y  trouve  également  un  cabinet 
pour  les  recherches  bactérioloriques  et  microscopiques. 

Hôpital  de  la  Yaousa 

appartenant  à  la  ville. 
(Rue  Schwivfa-Gorka). 
Fondé  vers  1860. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  contagieuses  aiguës:  scarlatine,  diphté- 
rie, variole,  érysipèle,  et  les  maladies  mentales. 

Nombre  de  lits:  571,  dont  1  en  mémoire  de  A.  A.  Kou- 
binow. 

Médecin  en  chef:  W.  K.  KJinndrikow.  Médecin  principal: 
P.  M-  Netchaew.  Prosecteur:  Kniazkow.  Internes:  Skivort.'iow, 
Troïanowsky,  Tchige,  Kaulen,  Plieschkoïc,  Bondymo,  Mur- 
kow,  Komarow,  Stscliépotiew,  Schlossberg,  Khatountsew,  Yaroris- 
sow,  Glaubermami,  Tchernysclmv  et  Kotowstchinow. 

En  1895  *)  il  y  a  eu  8,461  malades,  1,183  décès,  560  gran- 

")  Nous  donnons  les  chiffres  de  1895  en  remplacement  de  ceux  de 
1895  qui  nous  manquent. 
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des opérations,  dont  32  suivies  de  mort,  et  6,427  petites 
opérations. 

Le  nombre  des  malades  venus  au  dispensaire  a  été  de 
14,407  auxquels  il  a  été  donné  26,554  consultations. 

L'hôpital  possède  une  pharmacie,  un  cabinet  d'anatomie 
pathologique  et  un  cabinet  de  bactériologie. 

Maison  de  santé,  fondée  en  mémoire  de  M. 
Lépékhine. 

(Porte  de  la  Pokrovka,  Toupoy  pér.). 

Fondée  en  1868  par  M-me  j^j.  p.  Milukow. 
Nombre  de  lits:  10. 

Destinée  au  traitement  des  femmes  affectées  de  tous  les 
genres  de  maladies,  sauf  les  maladies  contagieuses  et  men- 
tales. 

Médecin  en  chef:  N.  ly.  Tcherkassow. 

En  1896  il  y  a  été  traité  44  malades  et  donné  des  con- 
sultations à  2200.  Il  n'y  a  pas  eu  de  décès.  Pendant  les 
trois  mois  d'été  la  maison  ne  fonctionne  pas. 

En  1896,  la  maison  de  santé  a  été  fermée  du  1-er  mai 
au  l-er  octobre.  Ordinairement  il  y  a  davantage  de  mala- 
des. Les  malades  hospitalisés  sont  en  moyenne  de  40  à  80 
et  ceux  qui  viennent  en  consultation— de  3000  à  6000. 

Etablissements  médicaux  du  Conseil 
des  asiles  d'enfants  de  Moscou. 

L 

Hospice  de  l'Empereur  Alexandre  III. 

(Ostogenka). 
Fondé  le  20  octobre  1895. 
Xombre  de  lits:  12. 

Destiné  au  traitement  des  enfants  atteints  de  toutes 
sortes  de  maladies,  sauf  les  maladies  contagieuses. 

Les  statuts  do  l'hospice  n'ayant  pas  encore  été  con- 
firmés, il  n'  existe  pas  encore  de  fonctions  régulières.  Tous 
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les  médecins  qui  y  donnent  des  consultations  sont  membres 
iionoraires  du  Conseil 

Personnel  médical  de  l'hospice: 

ConsuKarits;  les  professeurs  N.  Th.  Filatoiv,  F.  I.  Via- 
konow,  A.  A.  Krukow  et  A.  S.  Lemcliine;  les  docteurs: 
A.  F.  Biêliaeiv  et  Modlinsky. 

Médecins  permanents:  P.  7.  SchabelsJcy,  S.  Spasso- 
Jioiilcotsky,  I.  A.  Walick,  N.  A.  IMorozow.^  I).  I.  Oudaltseiv, 
A.  I.  Makicwsky,  S.  S.  Spiridonow,  M.  G.  Gaiiibarow,  P.  W. 
Kouskow,  I.  G.  Kasscl,  A.  I.  Kriilcow,  N.  D.  Lébcdew,  S.  1. 
Sokolow,  A.  A.  Mitkêwitch,  A.  G.  Laim-entiew,  M.  Z.  Kri- 
litschewsky,  W.  I  Neuiégine.,  N.  I.  Korotncw,  T.  F.  Koto- 
witsch  et  F.  F.  von  Stein. 

Dentistes:  A.  W.  Fischer,  F.  M.  MUcliaïJoiv,  K.  M.  Man- 
Icascli,  M.  Kohan-Murkowitch  et  A.  F.  Tilp. 

En  1896,  il  a  été  traité  20  enfiints.  Le  nombre  d'enfants 
venus  en  consultations  a  été  de  1,000,  qui  ont  fait  2,058  vi- 
sites. Il  a  été  exécuté  105  opérations  diverses.  Il  n'y  a  pas 
eu  de  décès. 

L'hospice  est  administré  par  le  Conseil  des  médecins  qui 
en  font  purtie.  Le  président  du  Conseil  est  le  docteur  N.  I. 
jSpaasokoiikotsky;  le  vice-président:  le  docteur  jV.  A.  Mo- 
rozow;   le  gérant  de  l'hospice:  le  médecin  P.  7.  Schabehky. 


II. 

Infirmerie  de  8  lits  de  l'Asile  Xénie. 

(Neswijsliy  péréoulol<). 
Gérant:  le  docteur  N.  D.  Lébédcw. 

III. 

Infirmerie  de  7  lits  de  l'Asile  Dolgoroukow. 

(Kazansliy  péréoulok). 
Gérants:  les  docteurs  K.  A.  Morozoïv  et  7.  A.  Walick. 
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IV. 

Infirmerie  de  4  lits  des  Asiles  Oldenbourg 
et  Elisabeth. 

(Pétrowskoij-Razoumowskoé',  ancienne  chaussée). 
Gérant;  le  docteur  N.  M.  Kischkinc. 

Y. 

Infirmerie  de  2  lifs  de  TAsile  de  la  Presnia. 

(Presniii,  Maly-Grouzin.sky  péréoulok). 
Gérant:  le  docteur  F.  F.  Vch. 


Toutes  ces  infirmeries  sont  destinées  exclusivement  aux 
enf.ints  des  asiles  atteints  de  maladies  non  contagieuses. 


Hôpital  d'Enfants  de  S.  Wladîmir, 

appartenant  à  la  ville  et  placé  sous  la  gestion  de  l'Admi- 
nistration Municipale. 

(Sokoln itchi é  Polô). 

Fondé  en  1876,  à  l'aide  d'une  somme  de  400.000  rou- 
bles donnée  par  M-r  P.  G.  von-Derwies. 

Nombre  de  lits:  200  réglementaires  et  (j5  supplémen- 
taires. 

Destiné  au  traitement  des  enfants  malades  jusqu'à  l'âge 
de  12  ans,  sauf  les  maladies  exanthématiques. 

Le  personnel  médical  se  compose  de  13  médecins:  JV.  N.. 
Alexêeir,  (}.  E.  Botli,  A.  A  Bortlmann,  S.  J.  Waas'dieio- 
slcy,  G.  E.  \V ladimùo'w,  W.  I.  Dreyer,  W.  W.  Irschacl; 
T.  P.  Krannohaeiv,  K  A.  Lockenberg,  1)  P.  Lèiritsky, 
A.  A.  Sokolou!  et  P.  P.  Stolbosehinsky  (1  vacance  de  mé- 
decin-adjoint). 

En  1896,  il  a  été  traité  2764  malades.  Il  en  est  sorti 
guéris  2002  et  il  en  est  mort  550  (21,5'Vo).  dernier 
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chiffre,  101  sont  morts  dans  la  journée  qui  a  suivi  leur 
admission. 

Il  a  été  donné  41824  consullations  à  20189  malades. 

Il  a  été  fait  365  opérations  à  l'hôpital  et  724  au  dispen- 
saire. 

L'hôpital  est  géré  par  un  conseil  de  curateurs,  composé 
de   personnes  nommées  par  la  Municipalité  pour  trois  ans 
du  médecin  en  chef. 

Il  est  entretenu  aux  frais  de  la  ville. 

Il  occupe  une  ancienne  fabrique  qu'on  a  augmentée  de 
trois  baraques. 

Les  malades  sont  installés  dans  10  bâtiments: 
1"  Le  bâtiment  principal,  de  100  lits,  pour  les  maladies 
générales  et  chirurgicales.  On  y  pénétre  par  5  entrées  sépa- 
rées. Il  possède  un  local  pour  les  employés. 

20  Deux  baraques  séparées  pour  les  maladies  générales. 

3*  Deux  bâtiments  pour  les  diphthôriques. 

4«  Deux  bâtiments  pour  les  malades  atteints  de  scar- 
latine. 

5"  Un  bâtiment  pour  les  malades  atteints  de  rougeole. 
6**  Un  section  mixte  avec  deux  locaux  isolés. 
7"  Un  dispensaire  et  une  section  des  cas  douteux,  sépa- 
rés l'un  de  l'autre. 

L'installation  et  le  plan  médical  ont  été  élaborés  par  le 
docteur  7f;  A.  Rauelifuss,  le  plan  de  la  construction  par  le 
professeur  d'architecture  R.  A.  Goedicke. 

Au  dispensaire  les  consultations  et  les  médicaments  sont 
gratuits. 

Hôpital  d'Enfants  de  Sainte  Olga 

dépendant  de  la  Société  Impériale  de  Philanthropie. 

(1-e  Miestchanslfaïa,  64). 

Fondé  en  1886  par  M.  le  comte  Orlow-Dawydow. 
Nombre  de  lits:  40. 

Destiné  au  traitement  des  enfanfs  atteints  de  maladies 
internes  et  chirurgicales,  et  au  traitement  graiuit  des  en- 
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fants  atteints  de  toutes  sortes  de  maladies  venant  cii  con- 
sultation. Les  enfants  sont  admis  cà  l'hôpital  jusqu'à  l'âge 
de  12  ans;  ceux  qui  sont  atteints  de  maladies  contagieuses 
aiguës  (rougeole,  scarlatine,  diphthérie,  variole)  ne  sont 
pas  admis. 

Médecin  en  chef  et  directeur  de  l'hôpital:  le  „privat-do- 
cent"  L.  P.  Alrxandroîv.  Interne  principal:  le  „privat-do- 
cent"  A.  A.  Kisseï.  Adjoint:  P.  P.  Milchaïlow.  Internes  du 
dispensaire:  I.  T.  Alexandroivsky,  N.  E.  Schulz,  J.  W. 
Sila-Noîvitsky,  G.  P.  Gwiatchkine  et  D.  A.  Betcher. 

En  1896,  il  a  été  traité  513  malades.  Sur  ce  nombre  il  en 
est  sorti:  guéris  —  287,  avec  amélioration  —  89,  sans  amé- 
lioration —  48,  morts  51.  La  proportion  des  décès,  à 
l'exception  des  enfants  qui  sont  morts  le  jour  même  de  leur 
admission,  a  été  de  9,97o.  Il  a  été  fait  101  opérations. 

Le  nombre  de  malades  du  dispensaire  a  été  de  24,894 
qui  ont  reçu  60,001  consultations,  dont  12,395  pour  la  chi- 
rurgie, 41,093  pour  les  maladies  générales  et  6,513  pour  les 
maladies  contagieuses. 


Hôpital  d'Enfants  de  Sainte  Sophie 

dépendant  de  la  direction  des  établissements  de  l'Impé- 
ratrice Marie. 

(Rue  Koudrinskaïa-Sadowaia). 
Fondé  en  1842. 
Nombre  de  lits:  ICO. 

Destiné  au  traitement  des  enfants  malades,  principale- 
ment de  ceux  de  parents  indigents.  Les  enfants  atteints 
de  maladies  contagieuses  ne  sont  pas  admis. 

Directeur  et  médecins  en  chef:  N.  W.  Yablokow.  In- 
ternes: W.  T.  TJiomas,  A.  A.  Goloimtschetv,  I.  M.  Bakhma- 
ninow  et  S.  I.  WérewMne. 

Lors  de  la  réouverture  de  l'hôpital  le  personnel  sera 
augmenté  de  7  médecins,  parmi  lesquels  seront  choisis 
deux  assistants  et  un  prosecteur. 

Cet  hôpital,  fondé  en  1842  à  l'aide  de  donations  de  parti- 
culiers, fut  transmis  en  1845  à  la  Direction  des  établisse- 
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monts  do  l'Impcratrico  Mario.  En  18S3,  il  a  été  fermé  ot 
transféré  de  la  riio  Bronnaïa  dans  un  nouveau  bâtiment  si- 
tué à  la  Sadowaïa  (l'ancien  tombait  en  ruines),  donné  par 
les  princes  Stcherbatow.  L'ouverture  de  cet  bôpital,  retar- 
dée par  suite  des  travaux  importants  qu'il  a  fallu  exécuter 
dans  lo  nouveau  local,  aura  lieu  dans  le  courant  de  l'année 
1897. 

IVaison  Impériale  des  Enfants-trouvés  de  Moscou. 

(Rue  Solianka). 

Fondée  le  21  avril  1764  par  l'impératrice  Catborine  II, 
suivant  le  projet  de  1.  I.  Betsky. 

Les  divisions  d'enfants  à  la  mamelle  occupent  cinq  éta- 
ges et  se  répartissent  dans  20  salles,  avec  980  lits. 

En  été,  elles  sont  transférées  dans  le  jardin,  où  elles 
occupent  12  baraques  contenant  730  lits. 

Suivant  le  Règlement  du  l-er  avril  1891,  la  Maison  des 
Enfants-trouvés  reçoit:  1"  les  enfants  illégitimes,  privés  de 
mère;  2»  les  enfants  abandonnés;  3"  les  enfants  illégitimes, 
dont  les  mères  sont  vivantes,  mais  ne  peuvent  les  élever 
chez  elles;  4"  les  enfants  légitimes,  pour  les  élever  tempo- 
rairement jnsqu'à  l'âge  d'un  an,  en  cas  de  maladie  ou  de 
mort  de  la  mère,  ou  de  pauvreté  du  père.  —  En  cas  d'in- 
suffisance de  nourrices,  il  est  proposé  aux  mères  d'enfants 
illégitimes  de  les  nourrir  elles-mêmes.  En  cas  de  refus, 
l'enfant  peut  ne  pas  être  admis.  A  celles  qui  consentent  il 
est  payé  7  r.  50  de  gages  par  mois. 

A  la  Maison  des  Enfants -trouvés  est  annexé  un  hôpital 
de  150  lits  affecté  aux  enfants  et  aux  nourrices  malades. 
Il  comprend  les  divisions  suivantes:  section  des  enfants  at- 
teints de  maladies  contagieuses,  section  chirurgicale,  section 
des  syphilitiques,  section  thérapeutique  et  section  gynécolo- 
gique. —  Les  enfants  plus  avancés  en  âge  sont,  en  cas  de 
maladie,  envoyés  à  l'Hôpital  Marie,  et  les  nourrices  attein- 
tes de  maladies  contagieuses  à  l'Hôpital  Paul  I.  -  En  outre, 
l'hôpital  possède  une  section  de  vaccination,  où  l'on  pré- 
pare le  vaccin  pour  être  vendu  aux  établissements  publics 
et  aux  particuliers,  et  où  l'on  vaccine  gratuitement  tous 
ceux  qui  le  désirent.  Enfin,  il  existe  un  amphithéâtre  et  un 
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niuscc  anatomiques,  une  pharmacie,  une  policlinique  poul- 
ies malades  qui  viennent  en  consultation,  une  buanderie  à 
vapeur  et  une  chambre  de  désinfection. 

De  la  Maison  des  Enfants  -  trouvés  les  enfants  sont 
envoyés,  pour  être  élevés,  dans  les  districts  de  sept  gou- 
vernements. Ces  districts  sont  au  nombre  de  22,  comprenant 
41  arrondissements  de  105  villages  chacun.  Chaque  arron- 
dissement reçoit  708  enfants.  Les  arrondissements  sont 
gérés  par  des  inspecteurs  de  districts  et  des  médecins.  — 
Pour  tous  les  districts  il  existe  5  hôpitaux  et  41  écoles. 

Les  médecins  sont  au  nombre  de  26. 

Médecin  principal:  N.  Tli.  Muller.  Médecin  en  chef  de 
la  section  des  enfants  à  la  mamelle:  A.  N.  Oustinow.  Mé- 
decin en  chef  de  l'hôpital:  S.  S.  Kholmogorow.  Médecins 
adjoints:  S.  A.  Ahxandrou;  A.  M.  Serbsky,  N.  P.  Wiria- 
zow,  B.  J.  Eourowsky,  A.  A.  OstrogJazow,  N.  G.  Woro- 
now,  I.  W.  Toulonpow,  I.  J.  A^vsitidiiski/,  Th.  J.  TtoehrJe, 
JE.  I.  lUopotmiiikli,  M.  A.  Bobrinahy  et  S.  W.  Pantchen- 
ko. — Médecins  surnuméraires:  W.  0.  Dulgoiv,  N.  A.  Poit- 
pynine,  W.  Th.  Zatonshj,  N.  F.  Fedkhenko,  W.  Th. 
Àdler,  I.  I.  Zaremho,  E.  W.  Kanel,  M.  M.  Paoutinsky  et 
A.  S.  Titotv. — Prosecteur:  N.  N.  Solowtsciv. 

En  1896,  il  a  été  admis  en  tout  10.018  enfants,  et  il  en 
restait  738  de  l'année  1895. 

Le  chiffre  moyen  des  enfants  est  de  1005  et  celui  des 
nourrices  de  675. — La  durée  moyenne  du  séjour  des  enfants 
dans  la  maison  est  de  36,7  jours.  Pendant  une  période  de 
26,7  jours  chaque  enfant  a  une  nourrice  spéciale  et,  pen- 
dant 10  jours,  une  nourrice  en  commun  avec  un  autre 
enfant. 

En  1896,  il  est  mort  en  tout  4028  enfants,  soit  374,3 
pour  mille. 

En  1896,  il  en  a  été  envoyé  5175  dans  les  districts.  Au 
1-er  janvier  1896,  le  nombre  d'enfants  se  trouviint  dans 
les  districts  était  de  29.033,  avec  une  mortalité  de  178,7 
pour  mille.  Au  1-er  lanvier  1897,  il  y  avait  dans  les  dis- 
tricts 28.982  enfants. 

En  1895,  l'entretien  de  la  Maison  des  Enfants-trouvés 
est  revenu  à  K.  1.156.322,  74.  Sur  cette  somme,  l'entretien 
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des  enfants  dans  l'établissement  a  coûté  il.  152.953;  celui 
des  enfants  élevés  à  la  campagne  -  R.  585.548;  l'ensei- 
gnement primaire  R.  26,314;  les  bourses  dans  divers  éta- 
blissements d'éducation— 20.319;  les  frais  d'hôpital  —  R. 
30.348  et  les  frais  de  bureau— R.  155.  821. 


Etablissement  électro-thérapique  du  docteur  Kiriltsew. 

(Malaïa  Polianka,  m.  Pozniulfow). 
Fondé  en  1887. 

Destiné  au  traitement  des  personnes  atteintes  de  maladies 
nerveuses  ou  d'autres  affections  exige.mt  une  cure  à  l'élec- 
tricité. 

Médecin  de  l'établissement:  le  docteur  S.  I.  Kiriltseiv. 


Etablissement  électro-thérapique  du  docteur  N.  W. 
SIetow  pour  les  malades  venant  en  consultation. 

(Boulevard  Rojdestwensky,  m.  Kolessow). 
Fondé  en  1890. 

Possède  deux  lits  pour  les  malades. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  nerveuses  et  internes 
exigeant  l'emploi  de  l'électricité. 

En  1896,  il  est  venu  1582  malades  qui  ont  reçu  7610 
consultations.  Il  n'y  a  pas  eu  de  décès. 

L'établisement  est  pourvu  de  tous  les  appareils  exigés 
par  les  différentes  sortes  de  courant  (constant,  intermittent, 
courant  de  grande  fréquence  et  de  haute  tension,  inductif, 
statique,  courant  do  dynamo,  etc),  ainsi  que  de  ceux  qui  se 
rapportent  à  l'électricité  (appareils  pour  l'obtention  de  l'o- 
zone, pour  le  traitement  par  la  lumière  électrique  —  instal- 
lation de  Siemens  et  Ilalske,  —  appareils  à  vibrations,  etc). 

En  automne  de  1896,  il  a  été  ouvert  dans  l'établisse- 
ment une  section  de  massage  et  de  gymnastique,  avec  école 
de  massage. 
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Etablissement  électro-thérapique  du  docteur  P.  F. 
von-Stein. 

(Grande  Dmitrowka,  Glinischewsky  pér.,  m.  Piégow;  en  été— 
Piatigorsk,  au  Caucase). 

Fondé  en  1875  par  P.  F.  von  Stein. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  nerveuses. 

Directeur:  P.  F.  von  Stein. 

Le  nombre  de  malades  traités  par  an  est  d'environ  500 
qui  reçoivent  près  de  5000  consultations. 

Les  membres  du  Congrès  peuvent  voir  chaque  matin 
fonctionner  les  machines  électro-statiques,  actionnées  par  un 
électro-moteur,  ainsi  que  les  appareils  pour  le  traitement 
par  la  lumière. 

Etablissement  hydrothérapique   du  docteur  Th.  L. 
Baranowitch. 

(Schérémétiewsky  pér.,  m.  du  comte  Schérémétiew). 
Fondé  en  1870. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies 
chroniques,  principalement  nerveuses  et  rhumatismales.  N'ad- 
met que  des  malades  venant  en  consultation. 


Etablissement  hydrothérapique  du  docteur  Storojew. 

(Marosseïka,  Spasso-Glinistchewsky  pér.,  m.  de  la  Société 
Philanthropique). 

Fondé  en  1893. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  chroniques  et  aux 
personnes  souffrant  des  suites  du  surmenage,  principale- 
ment des  élèves  des  écoles. 

Médecins:  le  fondateur  G.  R.  Storojew  et  son  aide,  N.  N. 
Tcherkassow. 

En  1896,  il  a  été  traité  306  malades. 

Il  n'y  a  pas  eu  de  décès. 

5 
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Hôpital  de  Préobragenskoé  pour  les  aliénés. 

Dépendant  de  la  Municipalité. 
(Place  Matrossovskaïa). 
Fondé  en  1785;  l'édifice  actuel  date  de  1804. 
Nombre  de  lits:  325. 

Destiné  au  traitement  des  aliénés  des  deux  sexes. 

Le  personnel  médical  se  compose  de  cinq  personnes. 

Médecin  en  chef:  I.  W.  Gonstantinowsky .  Internes:  /.  /. 
Tilciionrawow,  I.  N.  Ragozim,  N.  A.  Bouniew  et  <S'.  S.  Pio- 
topopoic. 

Internes  surnuméraires:  A.  P.  Alexandrow,  A.  L.  Lu- 
bousrhine,  T.  P.  Fédorotv  et  P   A.  Stclierhatchtw. 

En  1896,  il  a  été  traité  735  malades.  Le  nombre  de 
décès  pendant  l'année  a  été  de  69. 

(L'hôpital  sera  ouvert  pour  les  membres  du  Congrès  le 
8,  le  11  et  le  13  août,  de  1  à  3  heures  de  l'après-midi). 

Hôpital  de  Psychiâtrie  de  la  ville 

fondé  en  l'honneur  de  N.  A.  Alexéew. 
(Barrière  de  Scrpoukhow,  villa  Kanatchikow). 
Fondé  en  1894 
Nombre  de  lits:  400. 
Destiné  au  traitement  des  aliénés. 
Nombre  de  médecins:  8. 

Médecin  en  chef  (directeur):  TT^  lî.  Butzlce.  Médecin 
principal  (aide  du  directeur):  A.  T.  Mnlschine.  Internes: 
en  premier:  N.  P.  Postowsky;  en  second:  W.  I.  Scntida- 
low,  P.  P.  Broukhdhsky,  W.  W.  Weidenhammer ,  P.  B. 
Nikitine  et  S.  S.  Stoupine. 

En  1896,  il  y  a  eu  606  malades  et  39  décès. 

Hôpital  de  la  Trinité  pour  les  femmes  incurables. 

Dépendant  de  la  Société  Impériale  de  Philanthropie. 

(Ostogenka,  Sawélowsky  per.). 

Fondé  en  1869. 
Nombre  de  lits:  66. 

Destiné  aux  malades  incurables,  principalement  colles 
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atteintes  de  maladies  nerveuses  ou  mentales  (Division  spé- 
.ciale  pour  les  épileptiques). 

Médecins:  W^.  K.  Popandupnulo  et  I.  E.  Zeilich. 

En  1896,  tous  les  lits  ont  été  occupés. 

Institut  d'électro-thérapie  du  docteur  A.  Chr.  Repmann. 

(Spiridonowka,  m.  Lêbédew), 

Fondé  en  1874 
Nombre  de  lits:  20. 

Destiné  au  traitement  de  tous  les  genres  de  maladies, 
sauf  les  maladies  contagieuses. 

Les  consultations  sont  données  par  des  médecins  spé- 
cialistes. 

En  1896,  il  a  été  traité  11  malades:  7  hommes  et  4 
femmes. 

Maison  de  santé  pour  les  maladies  mentales  de 
M-me  N.  A.  Goloubew. 

(Ci-devant  Krassowsky). 

(Pokrowka,  près  de  l'église  de  l'Epiphanie). 

Fondée  en  1865. 
Nombre  de  lits:  40. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  mentales. 

Depuis  1889,  la  maison  de  santé  est  gérée  par  le  doc- 
teur W.  B.  Butzke,  faisant  fonctions  de  directeur,  qui  la 
visite  deux  fois  par  semaine.  Un  médecin,  le  docteur  N.  A. 
Bounieiv  y  demeure  en  permanence. 

An  l-er  janvier  1896  il  s'y  trouvait  33  malades  (21  hom- 
mes et  12  femmes^  Pendant  l'année  il  a  été  admis  11  hom- 
mes et  4  femmes. 

Il  en  est  sorti:  guéri — 1;  avec  amélioration— 3;  sans  amé- 
lioration —  7;  décès  —  3.  Au  l-er  janvier  1897  il  restait  34 
malades  (19  hommes  et  1b  femmes). 

Depuis  le  mois  de  mai  jusque  vers  le  milieu  de  sep- 
tembre la  maison  de  santé  est  transférée  à  la  campagne,  à 
Pouschkino,  sur  le  chemin  de  fer  de  Moscou-Yaroslawl. 

5' 
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Maison  de  santé  pour  les  maladies  nerveuses  et 
mentales  du  docteur  Th.  A.  Savey-Moguiléwitch. 

(Diévltchié  Polé,  Hue  Pogodinskaïa), 

Fondée  en  1885. 
Nombre  de  lits:  64. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  nerveuses  et  men- 
tales. 

Directeur  et  gérant:  Th.  A.  Savey-Moguiléwitch.  Inter- 
nes (demeurant  dans  l'établissement):  G.  M.  Térian  et 
W.  W.  Worobiew. 

En  1896,  il  a  été  traité  108  malades,  dont  il  est  mort  8. 

Maison  de  santé  des  docteurs  A.  A.  Tokarsky  et  P.  P. 

Streltsow. 

(Rue  KraBnosselskaïa,  m.  Becker), 

Cet  établissement,  fondé  en  1833,  a  appartenu  succes- 
sivement aux  docteurs  Sabler,  Becker,  M-n»e  Becker  et  au 
professeur  S.  Korsakow.  » 

Il  contient  35  lits  (15  pour  hommes  et  20  pour  femmes). 

Il  est  destiné  au  traitement  des  maladies  mentales. 

Personnel  médical.  —  Directeurs:  A.  A.  Tokarsky  et 
P.  P.  Streltsow.  Adjoints:  les  docteurs  A.  1\  Petrow  et 
M-me  B.  B.  Protopopoiv.  Aide-médecin:  M-me  A.  E.  La- 
zarew. 

En  1896,  il  a  été  traité  35  malades,  parmi  lesquels  il  y 
a  eu  1  décès. 

Hôpital  de  la  IVliasnitskaïa, 

appartenant  à  la  ville. 
(Rue  Miasnitskaïa). 

Fondé  en  1844. 
Nombre  de  lits:  404. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  vénériennes  et  de  la 
syphilis. 
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Médecin  en  chef:  le  professeur  A.  I  Pospiélow.  Méde- 
cin principal:  S.  E.  3Iolode.iikmv.  Interne  titulaire  principal: 
W.  P.  Krasnoglazoto.  Internes  titulaires  en  second:  N.  S. 
Spéransky,  A.  N.  Zabolotsky  et  L.  N.  Mourzine.  Internes 
surnuméraires  A.  N.  TcJiernogouhoiv,  N.  P.  Fnueisky,  le 
„privat-docent"  A.  T.  Lang,  1.  I.  Priklonsh/,  A.  I.  Bo- 
senkîvist  et  7.  M.  MalyscJmo.  Accoucheur:  K.  W.  Okoun- 
koiv. 

En  1896,  il  a  été  traité  3657  malades;  il  a  été  fait  152 
opérations  et  il  y  a  eu  12  décès.  Il  est  venu  en  consulta- 
tion 7747  personnes  qui'ont  fait  31562  visites. 

A  l'origine  l'hôpital  de  la  Miasnitskaïa  formait  une  di- 
vision de  l'hôpital  des  ouvriers,  sous  le  nom  de  «division 
des  syphilitiques".  Ce  n'est  qu'en  1861  qu'il  devint  un  hô- 
pital indépendant  ayant  son  administration  séparée. 

Le  dispensaire  a  été  ouvert  en  1872. 

En  1878,  on  a  fondé  à  l'hôpital  l'Ecole  Dolgoroukow,  des- 
tinée à  enseigner  aux  sages  -  femmes  à  reconnaître  la  sy- 
philis et  les  maladies  vénériennes  chez  les  femmes  et  les 
enfants,  et  à  combattre  ces  maladies.  Le  Règlement  de 
l'Ecole  a  été  confirmé  en  1882. 

Maison  de  santé  pour  les  maladies  de  la  peau  et 
pour  l'inspection  des  nourrices  et  des  domestiques 
au  point  de  vue  de  la  syphilis. 

Appartenarit  aux  docteurs  W.  P.  Krasnoglazow  et  A.  N. 
Tchernogouhow,  internes  de  l'hôpital  de  la  Miasnitskaïa. 

(Place  Troubnaïa,  m.  létchkinel. 

Fondée  en  1882. 
Nombre  de  lits:  3. 

Destinée  au  traitement  des  maladies  de  la  peau,  des 
maladies  vénériennes  et  de  la  syphilis. 

Médecins:  W.  P.  Krasnofilazow  et  A.  N.  Tchernogouhow. 

En  1896,  il  a  été  traité  10  malades  atteints  de  la  sy- 
philis. Il  a  été  examiné  94  nourrices,  dont  82  ont  été  recom- 
mandées à  des  partienliers  et  12  reconnues  malsaines.  Le 
dispensaire  a  été  visité  par  940  personnes  (814  hommes  et 
126  femmes)  ayant  fait  4735  visites. 


—  70  — 


Clinique  chirurgicale  de  la  Communanté  des  soeurs 
de  charité  d'Ibérie,  dépendant  de  la  Société  Russe 
de  la  Croix  Rouge. 

(Malaïa  Yaliimanka,  m.  de  la  Communauté). 
Fondée  le  15  octobre  1896. 

Nombre  de  lits:  6.  (A  partir  de  septembre  1897  le  nombre 
de  lits  sera  porté  à  16). 

Destinée  au  traitement  de  affections  chirurgicales  non 
contagieuses. 

Directeur:  le  prof.  J'.  I.  Dialcon'iw.  Assistant:  le  „pri- 
vat^docent"  I.  P.  Lang.  Interne:  G.  I.  Wolyntuew. 

En  1896,  il  a  été  traité  7  malades.  Il  n'y  a  pas  eu  de 
décès. 

A  la  clinique  on  enseigne  aux  soeurs  de  charité  à  soi- 
gner les  malades  atteints  d'affections  chirurgicales. 

Dispensaire  Orlow  de  la  Société  Impériale  Philan- 
thropique, 

dépendant  du  Comité  d'Assistance  aux  indigents  de 
Moscou. 

(A  l'angle  du  boulevard  de  la  Yaouza  et  du  Podkolokolny 

pér.) 

Fondé  en  1866. 
Nombre  de  lits:  5.  ' 

Destiné  au  traitement  des  malades  venant  en  consulta- 
tion; les  lits  sont  réservés  aux  affections  chirurgicales. 

Directeur:  le  médecin  7.  F.  Iimnow.  Adjoint:  ir.  .7. 
Slo2viJcows]cy .  Médecins  surnuméraires  (25):  P.  EadzicJi, 
P.  F.  von  Stein,  K.  0.  Smith,  L.  S.  Medwicdew,  N.  N. 
Mémorsky,  N.  W.  Fominslcy,  N  A.  Gmopistsew,  A.  Ji. 
W'ener,  I.  M.  Syromiatnikow,  A.  N.  Twietlcoïc,  W.N.  Gor- 
hatcheiv,  W.  I.  Ossipow,  ,).  J.  Yokoub,  T.  F.  Iwanou; 
P.  A.  Préobragensky,  W.  J.  iMirme,  F.  F.  Veli,  G.  T). 
Soutkèwitcl),  Jj-  1.  NienUchiuow,  N.  A.  Moussntow,  T.  I. 
Kouârmmtou-,  G.  N .  Boulçjakcw,  W  .  J .  Slowikoivsky,  ]\'.  P. 
Krasnogliizov)  et  JV".  <S'.  Sinissokoukotsky. 

En  1896,  il  est  venu  22851  malades  qui  ont  fait  456-JO 
visites.  Il  a  été  fait  20  opérations. 
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Etablissement  Chirurgical  des  docteur  D.  G.  Blumberg 
et  I.  I.  von  Tobiesen. 

(Malaïa  Dmitrowka,  maison  de  la  comtesse  "Wassiliew- 
Schilowsky,  log.  11). 

Fondé  en  1896. 
Nombre  de  lits:  6. 

Destiné  aux  personnes  atteintes  d'affections  chirurgi- 
cales. 

L'établissement  est  géré  par  deux  médecins:  D.  G. 
Blumberg  et  I.  I.  von  Tobiesen. 

En  1891,  il  a  été  fait  53  opérations  dont  une  suivie  de 
décès. 

A  l'établissement  est  annexée  une  section  orthopédique. 

Etablissement  chirurgical  „Knie"  avec  policlinique 
pour  les  maladies  d'enfants  et  celles  des  voies  uri- 

naires. 

Propriétaire:  P.  I.  ModIinsUy. 

(Boischaïa  Ordynka,  Maly  Kadaschewsky  pér.). 

Fondé  en  1880  par  feu  le  docteur  Knie. 
Nombre  de  lits:  40. 

Destiné  au  traitement  des  affections  chirurgicales. 

Médecins:  P.  I.  Modlinsky  et  ./.  L.  Kotchmibey. 

En  1896,  il  a  été  traité  2324  malades.  Il  a  été  fait 
10'24  opérations  et  il  y  a  en  8  décès. 

En  1895,  le  bâtiment  de  l'établissement  a  été  recons- 
1rult.  On  y  a  adopté  le  système  à  corridors  avec  local  sé- 
paré pour  les  maladies  septiques,  et  il  contient  5  salles 
d'opérations  et  un  cabinet  d'odontologie. 

Etablissement  chirurgical  des  docteurs  P.  I.  Postni- 
kow  et  J.  W.  Soumarokow. 

(Boischaïa  Dmitrowka,  m.  Adclheim). 
Fondé  en  1891. 
Nomlire  dc!  liis:  14. 
Dcsiiiié  aux  nffnctions  chirurgicales. 
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Médecins:  P.  I.  Postnihow  et  ,/.  W.  Soumarokotv. 

En  1896,  les  malades  traités  dans  rétablissement  ont 
atteint  le  chiffre  de  126;  il  en  est  venu  en  consultation 
2196  qui  ont  fait  9592  visites.  Il  a  été  fait  852  grandes  et 
petites  opérations,  dont  509  à  l'aide  de  la  cocaïne,  235  à 
l'aide  du  chloroforme  et  108  sans  anesthésie. 

II  y  a  eu  7  décès. 

Etablissement  chirurgical  des  docteurs  N.  Wilga  et 
R.  Girmounsky. 

(Boulevard  Tverskoy,  m.  de  Chcvol). 
Fondé  en  1897. 
Nombre  de  lits:  12. 

Destiné  au  traitement  dos  maladies  chirurgicales,  des 
affections  des  dents,  des  oreilles,  du  nez  et  de  la  gorge,  et 
à  l'orthopédie. 

Médecins:  N.  Wilga  et  R.  GirmounsJcy. 

Médecin-consultant:  le  professeur  A.  Bohrow. 

L'établissement  contient  des  divisions  d'orthopédie,  de 
massage  et  de  gymnastique. 

Etablissement  ophthalmologique  du  docteur  Merkow. 

(Twerskaïa,  m.  Popow). 
Fondé  en  1892. 
Nombre  de  lits:  2. 

En  1896,  il  est  venu  on  consultation  2462  personnes, 
qui  ont  fait  5217  visites.  Il  a  été  fait  43  opérations. 

Etablissement  ophthalmologique  du  docteur  A.  W. 
Natanson. 

(Tvi^ersliaïa,  Dolgoroukowsky  pér.,  3). 
Fondé  en  1896. 
Nombre  de  lits:  6. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  des  yeux. 
En  1896,  il  a  été  traité  591   malades.  Il  a  été  fait  56 
opérations.  Il  n'y  a  pas  eu  do  décès. 
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Etablissement  ophthalmologique  P.  et  A.  Woloudsky, 

appartenant  au  Comité  d'assistance  aux  indigents  de  la 
Société  Impériale  Philanthropique. 

(Asile  de  Nabilkow). 

Fondé  en  1880,  au  moyen  d'un  capital  (40000  r.)  donné 
par  MM.  Woloudsky. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  des  yeux. 
Nombre  de  lits:  20. 

Directeur:  W.  r.  Hiliuft.  Consultant  pour  les  maladies 
nerveuses-  I.  T>.  Jdanow.  Médecins:  L.  A.  von  der  Osten 
et  7.  W.  Lissitsynr.. 

En  1896,  il  a  été  traité  327  malades.  Il  est  venu  au 
dispensaire  9103  personnes  qui  ont  fait  29577  visites.  Il  a 
été  fait  823  opérations,  dont  la  moitié  peuvent  être  consi- 
dérées comme  sérieuses.  Il  n'y  a  pas  eu  de  décès. 


Hôpital  d'ophthalmologie  de  Moscou. 

placé  sous  l'Auguste  patronnage  de  S.  M.  l'Empereur. 
(Rue  Twerskaïa). 

Ces  hôpital,  fondé  en  1826,  à  l'aide  de  donations  de 
particuliers,  possède  un  règlement  confirmé  par  l'Empereur 
Nicolas  I  et  se  trouve  sous  la  direction  d'un  Conseil  com- 
posé des  bienfaiteurs  de  l'établisscmont. 

Nombre  de  lits:  100,  dont  85  dans  les  salles  communes 
et  15  dans  des  chambres  séparées. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  des  yeux. 

Médecin  en  chef  et  directeur:  le  docteur  S.  N.  Lofjet- 
chnilcoîv.  Internes  titulaires;  N.  G.  Prawossoud  et  JV.  iV. 
Disler.  Interne  surnuméraire:  W.  P.  StraTchow. 

En  1896,  il  a  été  traité  722  malades.  II  y  a  eu  3  décès 
(pour  causes  autres  que  les  maladies  des  yeux).  Il  a  été 
fait  1750  opérations,  dont  702  sérieuses.  Il  est  venu  au 
dispensaire  11999  malades  qui  ont  fait  24149  visites.  Parmi 
ces  derniers  se  trouvaient  79  incurables,  aveugles  des  deux 
yeux. 
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Depuis  l'époque  de  la  fondation,  il  ost  venu  en  consul- 
tation 550.764  malades  qui  ont  fait  1.444.116  visites;  il  a 
été  traité  à  l'hôpital  43.886  malades  et  il  a  été  fait  73.090 
opérations. 

A  l'hôpital  sont  annexées:  1"  une  pharmacie  pour  dis- 
tribuer des  médicaments  aux  malades  en  traitement  et  à 
ceux  du  dispensaire;  20  un  asile  de  25  lits  pour  les  aveu- 
gles. 


Etablissement  gynécologique  chirurgical  et  hospice 
d'accouchements  fondé  par  IVI-me  S.  D.  Doumnow. 

(,\Voronoukhinaia  Gora,  près  du  pont  de  Dorogomilow,  m. 

Miaskowsky). 

Fondé  en  1896. 

Nombre  de  lits.  14  (quoique  le  local  puisse  en  conte- 
nir 25). 

Destiné  au  traitement  des  maladies  de  femmes  et  aux 
femmes  on  couches. 

Directeur:  le  „privat-docent"  A.  A.  Mouratow.  Assis- 
tants: P.  W.  Kasclikadamow  et  M.  A.  loffe. 

En  1896,  il  a  été  traité  97  malades;  il  a  été  lait  53 
opérations  et  il  y  a  eu  4  décès.  Il  est  venu  au  dispensaire 
1001  malades  qui  ont  fuit  4005  visites. 


Etablissement  gynécologique  des  docteurs  Strauch  et 

Wener. 

(Malaïa  Loubianka,  m.  Treskino). 

Fondé  en  1887. 
Nombre  de  lits:  14. 

Destiné  au  traitement  des  maladies  de  femmes. 

l.e  personnel  médical  se  compose  de  quatre  médecins: 
M.  A.  Straudi,  A.  l\.  Wnier;  adjoints:  tS'.  ,/.  Boyarkine  Qi 
J.  I.  Kalm. 

En  1896,  il  a  été  traité  214  malades  et  il  a  été  fait  228 
opérations  dont  3  suivies  de  décès. 
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Etablissement  gynécologique,  avec  lits  permanents, 
du  docteur  S.  S.  Zayaïtsky 

„privat^docent"  à  l'Université  de  Moscou  pour  l'obstétrique 
et  la  gynécologie. 
(Boulevard  Nowinsky,  m.  Pastoukhow). 
Fondé  en  1882  par  le  docteur  Zayaïtsky. 
Nombre  de  lits:  7. 

Destiné  au  traitement  des  malades  de  femmes 
Directeur  (demeurant  dans  l'établissement),  le  docteur 
Zayditsky. 

Les  docteurs  Khalafow,  Bakhmanoîv  et  Zimine  prennent 
part  aux  opérations,  qui  sont  toutes  exécutées  par  le  doc- 
teur Zayaïtsky. 

En  1896,  il  a  été  traité  112  malades  et  il  y  a  eu  un 
décès  (récidive  à  la  suite  d'une  opération  du  cancer  de  la 
matrice).  La  minorité  des  malades  est  entrée  à  l'établisse- 
ment pour  le  massage  gynécologique  et  le  traitement  élec- 
trique suivant  Apostoli;  le  plus  grand  noml)re  a  subi  de 
grandes  ou  do  petites  opérations. 

Hospice  d'accouchements  de  Moscou 

dépendant  de  la  Direction  des  établissements  de  l'Impéra- 
trice Marie. 
(Rue  Solianka,  16). 

Fondé  en  1763. 

Nombre  de  lits:  73  (13  payants  et  60  gratuits). 

Directeur  et  accoucheur  principal:  l'accoucheur  de  la 
cour  P.  I.  Dobrynine.  Médecin  principal;  /.  E.  Schaterni- 
liow.  Médecin  titulaires:  K.  W.  Okounkow,  P.  E.  Kiister, 
W.  A.  Pawpertow,  Th.  Th.  Fagmskv  et  A.  N.  Nolîe. 

En  1896,  il  été  donné  aide  à  (  014  femmes,  dont  5937  ont 
accouché;  il  a  été  fait  790  grandes  et  petites  opérations; 
il  e.st  mort  39  personnes  (de  la  sepsine— 17,  de  causes  trau- 
maiiques  et  accidentelles— 17,  d'autres  causes- 5). 

A  l'hospice  sont  annexé.s  les  établissements  suivants;  l*» 
uti  Institut  de  sages-femmes  pour  275  élèves  externes  (cours 
de  2  ans);  2»  une  Ecolo  pour  former  des  sages-femmes  de 
village  comprenant  15  élèves  internes  (cours  d'une  année); 
3«  une  section  gynécologique   de  11  lits  (4  gratuits  et  7 


payants);  4»  une  policlinique,  avec  trois  lits,  pour  les  mala- 
des venant  en  consultalion. 

Hospice  d'accouchements  gratuit  et  dispensaire  gy- 
nécologique de  W-me  E.  W.  Gorbounow. 

(Pretchistcnka,  Lcwschinsky  pér.,  m.  Gorbounow). 
Fondé  en  1893. 
Nombre  de  lits:  15. 

Directeur:  N.  M.  GaJaUionow.  Adjoint:  W.  W.  Kras- 
scnsky. 

En  1896,  il  y  a  eu  60  malades,  dont  30  ont  subi  des 
opérations.  A  l'hospice  d'accouchements  il  y  a  en  401  cou- 
ches, et,  par  suite  du  manque  de  place,  il  y  a  eu  164  re- 
fus d'admission.  Les  couches  ont  nécessité  164  opérations. 

Le  dispensaire  a  été  yisitc  par  776  personnes,  qui  ont 
reçu  3275  consultations. 

L'hospice  est  entretenu  aux  frais  de  M-me  E.  W.  Gor- 
botinoiv. 

Hospice  d'obstétrique  et  de  gynécologie  chirurgicale 
du  docteur  A.  N.  Solowiew. 

(Guéorguiewsky  pér.,  m.  Naloïtchenko). 
Fonde  en  1891. 

Nombre  de  lits:  5  (en  cas  de  besoin,  ce  nombre  peut 
être  porté  à  8). 

Destination:  traitement  des  femmes  ayant  besoin  de 
secours  chirurgicaux,  principalement  celles  atteintes  de  mala- 
dies de  femmes;  2"  secours  aux  femmes  en  couches;  3"  admis- 
sion de  femmes  en  couches  désirant  garder  le  secret;  4"  ad- 
mission des  femmes  auxquelles  des  opérations  chirurgicales 
sont  nécessaires  et  que  n'ont  pu  recevoir  d'autres  chirurgiens 
par  suite  du  manque  de  place  pour  exécuter  les  opéra- 
tions. 

Directeur:  le  „privat-docent"  A.  N.  SoJoiomv.  Adjoint: 
F.  0.  Batomski/. 

Depuis  1891  il  y  a  eu  223  malades.  11  a  été  fait  237 
opérations.  Il  y  a  eu  deux  décès  (l'un  par  suite  de  vomis- 
sement incoercible,  l'autre,  par  suite  d'anémie  aigiie  du 
cerveau). 


CINQUIÈME  PARTIE. 

Revues  et  Journaux  de  Médecine. 

Revue  médicale  (Meditsinskoé  Obozi-iénié). 
24-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Troubnikowsky  pér.,  m.  Troub- 

nikow. 

Rédacteur  et  éditeur:  A.  F.  Sprimont. 

Programme:  Publie  des  articles  originaux,  des  commu- 
nications et  des  critiques  sur  toutes  les  branches  de  la  mé- 
decine. 

Parait  une  fois  par  mois  en  livraisons  d'environ  10 
feuilles  imprimées. 

Prix  de  l'abonnement:  1  an — 10  r.;  6  mois  5  r. 


Thérapeutique  contempraine. 

(SowrémeTinaïa  Térapia). 
2-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Boulevard  Tswietnoy,  m.  Toropow. 

Rédacteur  et  éditeur:  K.  TF.  Skourlcoivitch. 

Programme:  1"  communications  originales  sur  la  thérapeu- 
tique; il'*  extraits  de  la  presse  périodique  sur  la  thérapeu- 
tique, 3"  comptes  rendus  des  communications  sur  la  théra^ 
peutique  faites  dans  les  séances  des  sociétés  médicales; 
4»  notices  bibliographiques  sur  les  nouveaux  livres  concer- 
nant la  thérapeutique;  S"  correspondances  sur  des  questions 
ayant  tiait  à  la  thérapeutique;  6<*  chronique. 

Parait  du  15  au  20  de  chaque  mois  en  livraisons  de  4 
à  5  feuilles  imprimées. 

Prix  do  l'abonnement:  1  an  —  4  roubles;  6  mois  —  2  r.; 
3  mois— 1  r. 
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Mémoires  médicaux  (Wratchebnia  Zapiski). 
4-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  3-e  Miestchanskaïa,  Ancien  Hôpi- 
tal Catherine. 

Rédacteurs  et  éditeurs:  N.  Schatalow  et  Th.  Guetticr. 

Programme:  1"  articles  originaux  concernant  des  obser- 
vations cliniques  sur  les  différentes  branches  de  la  méde- 
cine; 2"  revue  des  ouvrages  nouveaux  russes  et  étrangers; 
H"  comptes  rendus  succints  des  monographies,  thèses  et  bro- 
chures adressées  à  la  rédaction. 

Parait  2  fois  par  mois,  sauf  pendant  l'été,  et  forme  un 
volume  de  20  à  25  feuilles  imprimées  par  an. 

Prix  de  l'abonnement:  1  an — 3  r.  50,  avec  port. 

Bibliothèque  du  médecin  (Bibliothéka  wratcha). 
4-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Fourcassowsky  pér.,  librairie 

Kartsew. 

Rédacteur:  D.  P.  Diibelir. 
Editeur:  A.  A.  Kartsew. 

Programme:  1"  ouvrages  originaux;  2'  traductions;  3»  mo- 
nographies et  conférences;  4»  rapports;  5"  revues;  6»  criti- 
que; 70  travaux  des  sociétés  savantes;  8"  annonces. 

Parait  une  fois  par  mois,  en  livraisons  d'au  moins  20 
feuilles. 

Prix  de  l'abonnement:  en  Russie— 10  r.;  à  l'étranger  - 12  r. 
par  an.  Le  paiement  peut  être  fait  en  deux  fois:  5  roubles 
en  souscrivant  et  le  reste  le  1-er  mai. 

Messager  pharmaceutique  (Pharmatsewtitchesky 
Wiestnik). 
1-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Rue  Dolgorouliowskaïa,  58. 

Rédacteurs:  le  „privat  -  docent"  S.  0.  Tchinvinsky  et 
B.  N.  Saltylow,  secrétaire  de  la  Société  Pharmaceutique 
Russe. 
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Edité  par  Ica  Société  Pharmaceutique  Russe  de  Secours 
mutuels. 

Programme:  1"  Partie  officielle.  Décrets  et  actes  du  gou- 
vernement relatifs  à  la  pharmacie  et  à  la  corporation  des 
pharmaciens;  2*'  communications  et  comptes  rendus  de  la 
Société  Pharmaceutique  Russe  et  des  autres  sociétés  phar- 
maceutiques; 3*  Vartie  scientifique:  articles  sur  la  pharma- 
cie, l'histoire  naturelle  et  les  sciences  appliquées;  revue 
de  la  presse  spéciale  russe  et  étrangère;  5*  manuel  et  no- 
tices sur  la  technique  pharmaceutique;  6*  critique  et  biblio- 
graphie; 7*  Partie  spéciale  à  la  corporation.  Articles  sur  des 
questions  professionelles  et  économiques;  8*  chronique  et 
nouvelles  diverses  se  rapportant  aux  points  du  programme 
indiqués  plus  haut;  9"  biographies  et  articles  nécrologiques; 
10»  renseignements;  11"  questions  et  réponses;  12"  dessins, 
portraits  et  plans  se  rapportant  au  texte;  13»  annonces. 

Parait  tous  les  samedis. 

Prix  de  l'abonnement  avec  port:  1  an — 6  r.  (pour  les 
membres  de  la  Société  pharmaceutique  Russe  — 4  r.)  —  Prix 
du  numéro — 25  cop.  —  L'abonnement  peut  être  payé  par 
semestre  ou  par  tiers,  sans  augmentation  de  prix. 


Le  Pharmacien  (Pharmatsevt). 
5-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Rue  Gorokhovskaia,  m.  Razou- 

mowsky. 

Rédacteurs  et  éditeurs:  les  licenciés  ès-pharmacio  7.  An- 
totischévntch  et  E.  Althausen. 

Programme:  Partie  scientifique:  1«  articles  originaux; 
20  revue  des  ouvrages  russes  et  étrangers  sur  la  pharma- 
cie; 3»  nouvelles  médications,  remèdes  brevetés  et  secrets; 
4'i  articles  sur  l'examen  des  objets  de  consommation  et  des 
substances  alimentaires,  ainsi  que  des  produits  fabriqués.  Lut- 
te contre  la  falsification;  5»  travaux  sur  la  chimie  légale  et 
sanitaire;  désinfection;  6"  recherches  chimiques  et  micro- 
scopiques en  pharmacie  et  en  pharmacognosie;  7«  pharmacie 
pratique;  8"  bibliographie. 

Partie  professionnelle:  9«  partie  officielle;  10»  communi- 
cations et  comptes  rendus  des  sociétés  pharmaceutiques; 
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no chronique;  12»  biographies  et  articles  nécrologiques; 
IS»  correspondance  ouverte;  14"  renseignements;  J50  an- 
nonces. 

Prix  de  l'abonnement:  avec  port  en  Russie:  1  an— 6  r., 
6  mois-3  r.  50;  3  mois  — 2  r.  Les  numéros  se  vendent  sé- 
parément à  40  cop.  Les  abonnements  à  l'année  peuvent  être 
payés  par  tiers. 


La  Médecine  infantile  (Diétskaia  Méditsina). 

2-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Rue  1-e  Miéstchanskaia,  Hôpital 
d'enfants  de  Sainte  Olga,  logement  du  médecin  en'  chef. 

Rédacteur  et  éditeur;  L.  F.  Alexandrow. 

Programme:  Maladies  internes,  chirurgie,  orthopédie  et 
hygiène  de  l'enfance. 

Parait  six  fois  par  an  en  livraisons  d'au  moins  5  feuilles 
imprimées. 

Prix  de  l'abonnement:  avec  port:  1  an — 4  roubles. 


Mémoires  du  laboratoire  de  psychologie  de  la  clini- 
que de  psychiâtrie  de  l'Université  de  Moscou. 

(Zapiski  Psychologuitcheskoï  laboratorii  Psychiâtri- 
tcheskoï  Kliiiiki). 

(Spasskaia  Sadowaia,  maison  Finlandsliy) 

Parait  depuis  deux  ans. 

Rédacteur  &  éditeur:  A.  A.  Tokarsky. 

Publie  des  articles  originaux  se  rapportant  aux  métho- 
des d'étude  de  la  psychologie  et  donne  des  comptes  rendus 
de  travaux  de  laboratoire.  Bibliographie. 

Parait  périodiquement  et  comprend  de  20  à  25  feuilles 
imprimées  par  an. 
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La  chirurgie  (Khiiourguia). 
1-e  année. 

Adresse  de  la  rédaction:  Préichistenka,  m.  Schoepping. 

Rédacteur:  le  professeur  P.  7.  Dialoiwir. 
Editeur:  la  Société  I.  U.  Sytine. 

Pi'ogriiniine:  1'  articles  originaux  sur  la  chirurgie  et  les 
branches  des  connaissances  médicales  qui  s'y  rapportent; 
2'  revue  des  travaux  sur  la  chirurgie:  3"  critique  des  nou- 
veaux ouvrages  de  chirurgie;  4"  nouvelles  diverses;  5*  an- 
nonces. 

Parait  le  20  de  chaque  mois   et  forme  par  an  deux 
volumes  de  36  feuilles  imprimées  chacun. 
Prix  de  l'abonnement:  1  an-Sr. 


G 


i 


SIXIÈME  PAllTIE. 

Institutions  diverses. 


Curatelle  médico-pharmaceutique  de  Moscou. 

Fondée  en  1833. 

Président  du  Comité:  le  professeur  T.  T.  Neyding. 
Membres  effectifs:  46;  membres  bienfaiteurs;  3;  membres 
honoraires:  5. 

But  de  I;i  curatelle:  secourir  les  médecins  et  les  phar- 
maciens résidant  à  Moscou,  ainsi  que  leurs  familles,  leurs 
veuves  et  leurs  orphelins. 

Le  capital  de  la  curatelle  dépasse  167.000  roubles.  Elle 
possède  une  maison  servant  d'asile  à  30  veuves  et  orphe- 
lins de  médecins  et  de  phawnaciens. 


Caisse  de  Secours  mutuels  des  médecins, 

fondé3  en  1863  par  J.  A.  Tchistowltch. 
Succursale  de  Moscou. 

Président  de  la  succursale*  E.  E.  KUn. 

Le  but  de  cette  caisse  est  de  venir  en  aide  aux  famil- 
les de  médecins,  privées  de  leur  chef,  ainsi  qu'aux  méde- 
cins eux-mêmes  lorsqu'ils  ne  peuvent  plus,  par  leur  prati- 
que ou  d'autres  travaux,  trouver  des  moyens  d'existence. 

Les  membres  participants  versent  une  cotisation  annuelle 
de  10  r.  ou  une  somme  unique  de  200  roubles. 

Le  capital  de  la  caisse  dépasse  400.000  roubles.  _ 
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Médecins  et  sages-femmes  pour  les  indigents. 

La  Curatelle  do  Moscou  de  la  Société  Impériale  Philan- 
thropique possède  une  institution  spéciale  de  médecins  et  de 
sages-femmes  pour  les  indigents. 

A  l'origine  les  secours  médicaux  étaient  donnés  aux 
indigents  par  les  médecins  membres  de  la  Curatelle,  mais 
ce  service  n'avait  pas  d'organisation  régulière.  Ce  n'est 
qu'en  1859  que  fut  créée  la  fonction  de  médecin  pour  les 
indigents,  création  que  vint  compléter  un  règlement  élaboré 
en  1862.  Depuis  1390  la  Curatelle  possède  une  pharmacie  qui 
délivre  les  médicaments  gratis  aux  indigents. 

Les  médecins  pour  les  indigents  sont  au  nombre  de  17, 
chiffre  qui  correspond  à  celui  des  arrondissements  de  Moscou. 
Ces  médecins  doivent,  autant  que  possible,  résider  dans 
leur  arrondissement.  Leurs  consultations  sont  gratuites. 

De  1862  *)  à  1892  les  médecins  pour  les  indigents  ont 
donné  245.630  consultations,  soit  une  moyenne  de  7.018  par 
an.  Le  nombre  do.s  remèdes  fournis  gratuitement  s'est  élevé 
à  22.423. 

L'institution  des  s.iges-femmes  pour  les  indigents  a  été 
créée  en  1871.  Elle  comprend  également  17  sages-femmes. 
Leur  concours  est  gratuit,  aussi  bien  pour  les  indigentes  qui 
viennent  chez  elles  que  pour  celles  qu'elles  traitent  cà  domi- 
cile. 

De  1875  à  1896**)  il  a  été  as.sisté  10348  femmes  on 
couches,  soit  une  moyenne  do  484  par  an. 


Club,  des  médecins  de  Moscou. 

(Rue  Bolscha'ia  Dmitrovka,  m.  Schoepping). 
Fondé  le  1-er,  octobre  1885. 

Conseil  d'administration:  président:  K  W.  Yahlolcow. 
Caissier.  A.  M.  Serbsky.  Secrétaire:  ./.  Koiruwslty.  Mem- 


")  11  n'existe  pas  do  statistique  antérieuro. 
"'•j  11  n'existe  pas  de  stalistiqae  antérieure. 
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bres  du  conseil:  37'.  L.  BaranowitrJi,  I'.  A.  Jioydavow, 
N.  S.  Kursakoiv,  E.  E.  Landcnbuch,  A.  Chr.  Bepmann, 
A.  P.  Sukolow,  -N.  J.  Sfoukoivenkoiv,.  .].  W.  Soumaiolow , 
N.  A.  Moroxow,  A.  ^V.  Sfchryloiv,  N.  I.  Fommc. 

Nombre  de  membres:  030. 

Le  club  possède  une  bibliothèque  de  5000  volumes. 


